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電源を「入」にしたとさ 

♦電源を入れたあと、画面び表示されるまでに少し時間びかかり 
ますび、そのままお待ちください。 

本機の操作で「わからない」「困った!」そんなときは… 

今操作編の「困ったときの解決法 J (188 
ページ）や「総合さくいん•用語解説 J 
(201 ぺージ）をご覧ください。 
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S " Harm 撕销公 g 巡巡 公 g 抽隱精 

Analog Devices RAM R/RW VIDEO RAM/RW/R DIGITAL AUDIO 


■必ず最初に本書の r 安を上のご ミ 主意 J をお読みください。（今4、已ぺージ） 

■本書では r まを上のご ミ 主意 J r 巧続 J r 設定 J などについて説明していまず。 

このたびは東芝八イビジョンレコーダーをお買い上げいたださまして、まことにありびとラございます。 
お求めの八イビジョンレコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」を 
よくお読み < ださし、。 

お読みになったあとはいつわ手元においてご使用ください。 







• iNET 用 CH コード表 . 47 

. スカパー！または CATV の連動機能の設定をずる ...... 47 

参ネットワーク機能の設定をずる . 48 

.ネットワーク（イーヴネット）機能の利用設定をする.. .48 

•ネット de ナビの設定をする . 已〇 

•ネット de ヴーノ （一 HD 機能の設定 
( DLNA 対応機器にタイトルを配信する） . 已3 

♦ U モコンの設定をずる . 已4 

-本機の U モコンでテレビを操作できるようにずる . 已4 

-当社製レコーダーを2、3台使ラとさの U モコン設定 ..... 已已 

♦ソフトウェアの更新について . 已6 
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♦使用上のお願い必ずお読みください。 . 已8 
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DVD ドライブについての重要なお願い . 已8 

参参考資料 . 62 

•言語コード表 . 62 

-本機で使われるソフトウエアのライセンス情報...己2 
-本機で使われるフ U - ソフトウエアコンポーネントに 
関するエンドユーヴーライセンスアグ U - メント 

原文（英文) . 63 

商品の保証とアフターヴービス . 巨已 

参商品のお問い合わせに関して . 裏表紙 


その他の設定 


参「映りび悪い」「ノイズび出る」などの場合は ........ 32 

参テレビの画面比に合わせて映像サイズを設定ずる... 33 

参接続した端子に合わせて設定ずる . 34 

•映像出力端子に合わせて、解像度を設定する ....... 34 

-音声出力の設定をする . 34 

-曰付と時刻を設定する . 36 

-レグヴ U ンク機能について . 37 

♦デジタル放送 （ 地上/己 S • 110度 CS ) 関連の 
設定をずる . 38 

-地上デジタル放送のチャンネルを設定する . 38 

. 手動でデジタル放送のチャンネルを変更/追加する... . 40 

•データ放送の設定をする . 41 

-デジタル放送の簡易確認テストをする . 41 

- B - CAS 力ードの登録番号を確認する . 41 

-視聴年齢制限の設定 . 42 

-地デジ難視対策衛星放送の利用 . 42 

♦デジタル放送用アンテナ関連の設定 . 43 

• BS - 110度 CS アンテナ電源設定 . 43 

•アンテナ出力切換設定 . 43 

-デジタル放送用アンテナの調整や設定をする ....... 44 

♦スカけ一 ! / CATV のチューナーをあとか5 
つないだとさは . 45 

-ま組表で表示するチヤンネルを追加/変更する... 46 


•意匠、仕様などは改良のため予告なく変更ずることびありまず。 

•本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やずくずるために誇張、省略びあり実際とは 
異なりまず。 

•本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してありまず。 
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♦まを上のごま意必ずお読みください。 . 4 
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♦ネットワークとつなぐ . 12 

参 AV アンプと接続ずる . 1已 

参 USB 機器とつなぐ . 16 

- USB キーボードを接続する . 16 

•USB HDD を接続する . 16 

- DVD と USB HDD を切 D 換える . 17 

- USB HDD を登録/解除する . 17 

参 B-CAS 力ードとリモコンを準備ずる . 18 

♦電源を入れる . 19 

をする . 20 


接続と設定の流れ 

本機を「楽しぐ J 使っていただくために、 r 正しく J 準備をずずめまず。 


























































USB 端子 

(016.17 ぺージ) 



地上デジタルアンテナ端子 
(ホ白、7ページ） 

力端子 I 出力端子 


ページ） 


(今9、1〇ぺ一 


• 取扱説明書準備編(本書）/1冊 • 取扱説明書操作編/1冊 

♦己 S • 110度 CS デジタル放送受信契約申込書一式 


本機背面 



電源入力端子 
(吟19ぺージ） 


LAN 端子一 
(ホ13ぺージ） 


制御端子 
>10、11ぺージ） 


ビツトストリーム/ 
PCM (光）端子 
(今1己ぺージ） 


D 1/ D 2/ D 3/ D 4 
映像出力端子 
(09 ぺージ） 


入力1端子 
11ぺージ) 



付属品のお認 


接続の刖 I 


はじめに読む 














































画安き上のご注意 必ずお読み < ださい。 

I 製品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ざ、安全に正し<お使いいただくために、 
[重要な内容を記載しています。次の内容（表示-図記号）をよく理解してか5本文をお読みになり、記載事項をお守りくださし、。 

■表示の説明 


表示 

表 巧の 意 ほ 

A 警告 

"取扱いを誤った場合、人び死 t または重傷（*1)を負ラことび想定されること"を示しま 
ず。 

A 注意 

"取扱いを誤った場合、人び軽傷（*2)を負うことび想定されるか、または物的損害（*3) 
の発生び想定されること"をおしまず。 


■図記号の例 


*1 :重傷とは、失明やけび、やけど(高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症び残るわのおよび治療に入院- 
長期の通院を要するちのをさします。 

*2 :軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけび-やけど-感電などをさします。 

*3 :物的損害とは、 家屋. 家財および家畜-ぺット等にかかわる拡大損害をさします。 


回記号 

図記号の意ほ 


の" は、 禁止 （してはいけないこと）をおしまず。 

具体的な禁止内容は、図記号の中や近< に絵や文章でおしまず。 


"参"は、指示ずる行為の強制（必ずずること）をおしまず。 

具体的なおお内容は、図記号の中や近< に絵や文章でおしまず。 

A 

7 V は、 ミち意を おしまず。 

具体的なを意内容は、図記号の中や近< に絵や文章でおしまず。 


A 警告 


运 


0 


次のとさは、ただちに電源プラグを巧<こと 

♦煙び出ていたり、変なにおいびしたりずるとき 
♦巧部に水や異物びはいったとさ 
♦落としたり、キャビネットを破損したとき 
•電源 コードが傷んだり、 電源 プラグが発熱したりした 
とを 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 
すぐに電源を切0、電源プラグをコンセントか5抜い 
てください。発煙-発熱などびミ台まったのを確認後、 
お買い上げの販売店にご連絡のラえ、点検-修理•交 
換をご依頼ください。また、キャビネットび破損した 
ままで取り扱ラと、けがのおそれびあります。 

電源コードは 

♦傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり 
しないこと 

♦引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりし 
ないこと 

♦無理になげたり、ねじったり、束ねたりしないこと 
♦電源 コードは、付属のちのむ巧•は使用しないこと 
♦本 電源 コードは、本製品 1U 巧に使用しないこと 

火災•感電の原因となります。 


^雷が鳴0だした6、本機、接続機おやコード類 


に触れないこと 

感電の原因となります。 


〇 


〇 


〇 


時々電源プラグを巧いて点巧し、プラグやプラ 
グの取付面にゴ5やほこ日び付着している場合 
はをれいに掃除すること 

電源プラグの絶縁低下によって、火が•感電の原因と 
な0ます。 

また、接触不良による故障の原因となりまず。 

(電源プラグは待機状態のとさに巧いてください。） 

電源プラグは空流1 OOV のコンセントに接続す 
ること 

交流1 00 VLJ 外を使用すると、火が-感電の原因とな 
D ます。 

本機はコンセントか6電源プラグび巧をやずい 
よラに設置すること 

万一の異常や故障のとさ、または長期間使用しないと 
きなどに役立ちます。 


9 


ぐ6つ <台の上や傾いた巧など、不ま定な場所 
や振動のおる場所に置かないこと 

本機び落ちて、けびの原因となります。 

修理•改造 • 分解はしないこと 

火災•感電の原因となります。 

点検-調整-修理はお買い上げの販売店にご依頼くだ 
さい。 


曾屋かや風呂、シャワーまなど、水のかかるおそ 


きでの輔慧止 


0 


れのおる場所には置かないこと 

火災•感電の原因となります。 

上にをのを置かないこと 

金属類や、巧びん•コップ-化粧品などの液体び内部 
にはいった場合、火災•感電の原因とな0ます。 

重いわのなどび置かれて落下した場合、けびの原因と 
な0ます。 




0 ディスクトレイなどか6異巧を入れないこと 

金属類や紙などの燃えやすいものび内部にはいった場合、 
火災.感電の原因となります。 

特におモ様びいるとさにはご注意ください。 






















^ めれた手で電源プラグを巧を差ししないこと 

感電の原因となることびあります。 


旅行などで長な PS 不巧の場合は、ままのため電 
源プラグをコンセントか S 巧くこと 

万一巧障したとさ、火がの原因となることびあります。 


0 ディスクトレイに、手を入れないこと 

指をはさみ、けびの原因となることびあ0ます。 

* 1特にお子様びいるとさにはごを意ください。 

0 ひび割れ、をお、または接着剤などで補修したディ 
。 スクは使用しないこと 

ディスクは本機内で高ま回転しますので、飛び散ってけ 
びや故障の原因とな0ます。 


技動させる場合は、電源プラグ-か部との接続 
線をはずすこと 

電源プラグを巧かずに運ぶと、電源コードび傷つさ火 
が•感電の原因となることや、接続線などをはずさず 
に運ぶと、本機び転倒し、けびの原因となることびあ 
りまず。 

胃電源プラグを巧 < とまは、電源コードを引っ張っ 
て巧かないこと 

電源コードを引っ張って巧くと、電源コードや電源プ 
ラグび傷つさ、火が•感電の原因となります。電源プ 
ラグを持って抜いてください。 


0 リモコンに使用している乾電池は、 

•指定 W がの乾電池は使用しないこと 
" ^ •極性 [(+) と（一）]を間違えて挿入しないこと 

•巧電•加熱•分解•ショートしたり、义の中に入れな 
いこと 

•乾電池に表示されている[使用推奨期限]を過ぎたり、 
使い切つた乾電池はリモコンに入れておかないこと 
•種類の違ラ乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を 
混ぜて使用しないこと 

これらを守らないと、液もれ•破裂などによって、やけど • 
けびの原因となることびあります。 

をし、液び皮膚や衣類に付いたときは、すぐにきれいな 
水で洗い流してください。液び目にはいったとをは、す 
ぐにをれいな水で洗い眼科医の治療を受けてください。 
器具に付着した場合は、ミ夜に直接触れないでおを取って 
ください。 


0 テレビや才ーデイオシステムの音量を上げすぎな 
。 いこと 

音量を上げすざると、耳への刺激で聴覚機能に悪い影響 
を与えたり、ご近所の迷惑になります。特に夜間は、曰 
中よりわ音量を下げるよラにしてください。 


〇 電源を入れる前には音量を最ルにすること 

_電源を入れる前には、接続しているアンプなどの音量を 
最ルにしておいてください。突然大きな音び出て聴覚障 
害などの原因となることびあ0ます。 


0 局い場所に設置しないこと 

本機び落下した場合に、けびの原因となるため、高い場 
所への設置はしないでください。 


0 風通しの悪い場所に置かないこと 

内部温度び上昇し、火災の原因となることびあ0ます。 

〜^ -壁に押しつけないでください。 

-押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まな 
いで < ださい。 

-テーブルク□ス-カーテンなどを掛けたじしないで 
<ださい。 

-じゅラたんや布団の上に置かないでくださし、。 

-あお向け-横倒し-逆さまにしないでください。 

0 背面の内部を却用フアンおよび通風孔をふ 

示山 をがないこと 

内部温度が上昇し、火災の原因となることびありまず。 
これ日通風孔とラックとの間は ] 日 cm じ(上離してくだ 
さし、。 


Q 活度の局い場所に置かないこと 

直射曰光の当たる場所-閉め切つ? 


直射曰光の当たる場所-閉め切った自動車内•ス I -ーブ 
のそばなどに置くと、火災-感電の原因となることびあ 
ります。また、破損、その他部品の莫化や破損の原因と 
なることびあります。 


0 湿気•油煙•ほこ0のをい場所に置かないこと 

加湿器-調理台のそばや、ほこ0のをい場所などに置 
— 1くと、乂巧-感電の原因となることびあります。 


「安全上のごミ主意」をお読みに❖「使用上のお願い」（已8ぺージ）も r ま全上のご注意」同様に、 
I がなったあとは あずお読みください。 


はじめに読む 






















本機とアンテナをつなぐ 

地上デジタル / BS - ] ]0度 CS デジタル放送など、ご利用になる放送に合わせて、必要なアンテナとつな 
ざまず。本機とつなぐテレビの取扱説明書ち合わせてご覧ください。 


参接続ずる前に、各機器の電源プラグを、コンセントから巧いてください 

接続ずるとをは、必ず本機および接続ずるテレビやモニターの電源を切り、電源プラグを 
コンセントか6巧いてください。 

電源プラグは、ずべての接続び終わってか6、コンセントに接続してください(吟19ペー 
ジ)。 




•地上デジタル放送の受信に関して 

地上デジタル放送び受信でさる地域かなどは、{下にてご確認いただけまず。（2010年日月現在) 
• 社団法人デジタル放送巧進協会（ホームぺージ/ http ;// dpa . or . jp /) 

-総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 
( ホー ムぺ ージ http :// www . soumu . go . jp / main _ sosiki / joho _ tsusin / dtv / index . html ) 

ナビダイヤル…〇已 70-07-01 01 / IP 電話などでつなびらない方は… 03-4334-1 111 
I 平曰 L 午前 9 時〜午後 9 時け曜、曰曜、祝曰！_午前 9 時〜卞後 6 時 I 


各放送波用アンテナの設置などについては、販売店やアンテナ設置業ちにご柏談くださし、。 

































重 淵ロゴ . 

.平行フィーダー線は、妨害電波を受けやすくなるため、ご使用[こならないでください。 

• 同軸ケーブルが F 型コネクタータイプのときは、本纖こつなぐときに工具を使って強く綿めつけないでください。 

• BS • U / V み波器-分配器は、金属シールドタイプ(亜鉛ダイカスト製など)で110度 CS 帯域り 150 MHz ) まで対応の、電流通過型のものをご使 
用ください。詳しくは、販売店にお問い合わせください。 

•本磯では地上アナ□グ放送をご覧じなることはできません。 


110度 CS デジタル放送では… 

スカパー！ ©2 がま巨9チヤンネルをが送中 




3©ID1 


《2010年日ち現在の情報です。 


お申し込みは □570-088-666 

PHS IP 電話のお客様は04已 -339-0006 
受付時間10:00〜20:00 (年中無休） 

※ま号はおかけ間違いのないよラにお願いいたします。 

http :// www . e 2 sptv . jp / 


USB 


:■導入編■: 
































テレビの入力端子と画質について 

映像をよりされいにご覧いただいたり、八イビジョン映像をそのままされいな画質でお楽しみいただくには、 
rHDMI 端子 J または 「 D 端子 J に対応しているテレビなどにつなぐことをおずずめしまず。 

本機とつなぐテレビの取扱説明書ち合わせてご覧ください。 


接続するテレビや 
モニター などの機器 



本機とつなぐには、ち図のよう 
な、 「 HDMI 入力」、 「 D 映像入 
力」や「入力1」といった、入 
力端テのいずれかび必要です。 
また、接続する入力端テによっ 
ては、専用のケーブルやコード 
び必要になります。 


入力端子 


必要なケーブルやコード 


画質について 



輸 




HDMI ケーブル（市販品） 


D 端子ケーブル（市販品) 3 


S 映像接続コード（市販品)* 




よ0されいな高画質で 
お楽しみいただけます。 


映像-音声接続〕ード（付属品） 


標準のな画質で 
お楽しみいただけます。 


※音声をつなぐとさは、付属の映像-音声接続コードや市販の音声接続コードをお使い<ださい。 



本機 ビデオデッキなど 



テレビ 


♦本機とテレビは直接接続してください。 

本機からの映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレ 
ビ、セレクタ ー、 AV アンプなどを通してご覧に 
なると、コピー防止機能によって正常な映像にな 
b ないことびあ0まず。 



HDMI 端子付きテレビとつなぐ 


• HDMI ケーブルは 、 HDMI □コ' ( HOmi ) の表示びあるケーブルをお使いください。 

•本機に接続したテレビなどで、108 Op (□己）の映像信号を表示したい場合は、八イスピード HDMI ™ ケーブルをご使用ください。 
(標準 HDMI ケーブルでは、正南に動作しないことびあります） 

• 本機の HDMI 出力端子とテレビやモニターの DVI 入力端子とを接続ずるときは、接続する機器び普作権保護技術である HDCP 機能に 
対応していることび必要です。ただし、接続した機器や出力映像によっては、映像表示に制限びあったり、表示されないことびありまず。 
まに、 HDMI 出力端子は、 VGA 入力端子との接続には対応していません。 

• HDMI は新しい巧術です。今後、 HDMI のバージョンび変更になった場合、本機で対応でさない機能び出てくることびあ0ます。 



tsmm 

1 



テレビ 



HDMI ケーブルを使って、対応ずる当社製テレビとつなぐと、「レグザリンク J 機能び使えまず。 
詳しくは、今37ページをご覧ください。 


HDMI、HDMI □ゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国々における HDMI Licensing, LLC 
の 商標 または 登録商標 でず。 












































CATV チューナーをつなぐ 

LU 下は接続の一例でず。実際の接続とご使用にあたっては、接続ずる機器や会社ごとに詳細び異なりまず。詳 
しくは、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。また、チューナーの取扱説明書をお読みください。 


CATV チューナー（セツトトツプボックス) 



• みぉ陌 a . 

•本機はバススルーち或に対応しています。バススルーち式とは、 CATV 会社が化上デジタル放送を信号変換せずそのままケーブルテレビに送 
るちまです。ご力日人のケースレテレビ会社がバススルーち式であれ比化上デジタル放送を本機で受信■録画できます。ケースレテレビ経由の 
化上デジタル放送は、本来の UHF のチャンネルとは違ラチャンネルじ周波数を変換して送られてくることがあります。 

■連動ケーブルで、本機とチューナーをつなぐ 


本機はI「システム*に対応しています。 CATV チューナーの説明書ち、あわせてお読みください。 


連動ケーブル型名 RD - CAC 1 (ま芝) 



* lr システム： U モコンなどで使われている赤外線信号を利巧して、スカパー！チューナー / CATV チューナーの電源 
の入/切や、予約録画時にチューナーのチヤンネルを本機から操作できるようにするシステムです。 


• みが陌 a . 

-連動機能が正常に働かないときは、連動ケーブルの発信部の位置を変えてみてください。 

•出入されている CATV サービス局サお使いの CATV チューナーが本機能に対応済みか、連動可能なチャンネルかどうかは、 
http :// www . toshiba . co . jpAegza / bd _ dvd / でご確認く ださい。 

























スカ八一！チユーナーをつなぐ 

本機は r スカパー！かんたん予約連動」機能に対応していまず。（本機の画面などでは r スカパー！連動」と表記 
しています。） 

下は接続の一例でず。 

本接続では、スカパー！チューナーのアナ□グ映像出力から標準 （ SD ) 画質での録画となりまず。 

スカパー！ HD チューナーを接続してち、八イビジョン画質で録画ずることはでさません。 

八イビジョン画質で録画ずるには、本機とチューナーをネットワークに接続し（吟]3、23ページ)、「スカ 
パー！ HD か日録画したり、当社製テレビからダビングずる」（吟操作編] 07ページ）をお読みください。 
実際の接続とご使用にあたっては、接続ずる機器ごとに詳細び異なりまず。チューナーの取扱説明書をお読み 
<ださい。 


スカ パー！チューナー 



■連動ケーブルで、本機とチューナーをつなぐ 

本機はI「システム*に対応しています。スカパー!チューナーの説明書を、あわせてお読みください。 



* lr システム： U モコンなどで使われている赤外線信号を利巧して、スカパー！チューナー / CATV チューナーの電源 
の入/切や、予約録画時にチューナーのチヤンネルを本機から操作でをるようにするシステムです。 


• みぉI 口 a . 

. 「スカバー!かんたん予約連動」機能を利用するには、お使いのチューナーが Ir システムに対応している必要があります。 

対応チューナーは、 http :// www . toshiba . co . jpAegza / bci _ civd / でご確認ください。（スカパー!光には対応しておりません) 
•本機能が正常【こ働かないときは、連動ケーブルの発信部の位置を変えてみてください。 



:■導入編■:アンテナ•テレビ•ネットワ—クと〇なぐ 



















ネットワークとつなぐ 


ネットワーク機能と設定について 

巧途やお客様のネットワーク環境によって、接続や設定方法び異なりまず。 LU 下の表で確認してから接続や設 
定をして < ださい。 


ネットワーク機能 

ネットワーク環境 

口 □-ドバンド常時接!號樹 

必要な設定 

あ 0 

なし 

ネット de ダビング 

〇 

〇 

ネット de ダビング対応機器と LAN で接続し、ダビングができ 
ます。（少操作編1目4ページ） 

.アドレス/プ□キシ設定 （与 4 目ぺージ） 

-イーサネット/ネット de ダビング設定 （皆 23 ページ） 

ネット de レック 

〇 

〇 

ネットワークに接続した、スカパー! HD 対応チューナーからの 
映像や、当社製テレビで録画した映像を、そのままの画質で録画 
することびでをます。（〇操作編107ページ） 

• ネット de レック/サーパー設定 （皆已 3 ぺージ） 

番組ナビ- iNET 

〇 

X 

タイトル名和番組説明をインターネットから自動取得する機能で 
す。（冷 4 已ぺージ） 

.アドレス/プ□キシ設定 （啥 4 目ぺージ） 

-番組ナビ設定 （今 4 日ページ） 

. 番組情報サイトの設定(¢>52 ぺージ） 

おすすめサービス 

〇 

X 

おすすめの番組和録画予約ランキングを表示したり、ク U ップ映 
像のダウン□ー ドなどができます。（峡操作編目7ページ） 

•アドレス/プ□キシ設定 （与 4 目ページ） 

-おずずめヴービス設定 (が 4 ページ、操作編目 7 ぺージ） 

DLNA 対応機器にタイト 
ルを配信する 

〇 

〇 

ネットワークに接続した DLNA 対応機器（デジタルディアプレ 
イヤー）にタイトルを配信します。 

.アドレス/プ□キシ設定 （皆 4 目ぺージ） 

• ネット de レック/ヴーパー設定 （嗔己 3 ぺージ） 

ジャストク□ック 

〇 

X 

専用のサーバーに本機が自動的にアクセスし、自動で時刻を合わ 
せます。（冷 36 ぺージ） 

.アドレス/プ□キシ設定 （与 4 目ぺージ） 

-ジャストク□ック （啥 3 目ぺージ） 

-その化の設定一時計ヴーパ （今 3 目ページ） 


■な下の機能に閲しての操作方まは、 http://www.toshiba.co.jp/regza/bd dvd/ をご覧ください。 


ネットワーク機能 

ネットワーク 環境 

(プ□-ドパンド常時接続環獄 

お要な設定 

あ 0 

なし 

ネット de ナビ 

〇 

〇※ 

PC の Web 画面から、本機の操作や設定などが行なえます。 

.アドレス/プ□キシ設定 （今 4 目 ぺージ） 

e メールで録画予約をする 

〇 

X 

外出先などから e メールで録画予約がでさます。 

. メール録画予約機能の設定 （今 己日〜已2 ページ） 


ネット de ナビの動作環境は LU 下のとおりでず。 
0S : Windows® 2000 / XP / Vista / 7 


Mac OS X (10.6) 

_ •ネット de ナビの Vide □作成ツールには、 Java VM Ver . 1 . 己 _(Mac 0 S X は 1.4.2) び必要です。_ 

※直接パソコンと接続 

• 巧が阿 a . 

• 口□-ドパンド常時接続環境あり」でも、お客様のネットヮーク環境などの条件じよっては、ご利用できない機能があります。 



















ブ□ー ドバンド常時接続環境につなぐ 

iNET か 6 のま組情報取得や 
本機内部のソフトウェア更新用データの 
ダウンロードなど 


外出巧か5バソコンや 
携帯電話で本»1に録画モ約 
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使用ケーブルについて 

ブ□ー ドバンド常時接続環境につなぐ 
ときは、巿販の LAN ストレートケー 
ブル（カテゴ U 已と表示されている 
100日 ASE-TX の LAN ケーブル）を 
お使いください。 


例: ADSL モデム 




ILANI 


本機背面にある 
「 LAN 」 端 テへ 


ネット de ダビング対応機 


LAN ケースレ 
(スト レー ト） 


回 


ネット de レック 
スカバー ! HD 
対応チューナー 



-fal 


ネット de ダビング 


U U G 

WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN 已 



「 LAN」 端子付き 
Iネットワ-ク機旨浏応テレビ 
の LNA 対応機器） 


DLNA 機能でタイトル配信/ 
ネット de レック 


本機とネット de ダビング/ネット de レック対応機器やパソコンを直接つなぐ 



. LAN ケーブルの抜き差しをずるときは、必ず本機とパソコンや接続ずる機器の電源を 
切ってか S 巧なってください。 

- LAN ケーブルの巧き差しは、プラグを持って巧なってください。 

巧くときは、 LAN ケーブルを弓 I っ315ず、□ック部を巧しなび5巧いてください。 

. LAN 端子に電話のモジュラーケーブルを接続しないでください。 

故障の原因となる場合びありまず。 

• CATV インターネット、 B フレッツなども使用できまずが、さまざまな接続お態があ 
りますので回線業ちやプ□バイダの指示にしたがってください。 


ここを巧しなび5巧く 



ネットワーク機器の接続の前に、化ず r ネットワーク機能の動作垣境と制阳-巧責事頃について J 
(^>14 ぺージ）をお読みください。 


:■暮乂編ムアンテナ•テレビ•ネットワ—クと〇なぐ 
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ぺージ 


ネットワークとつなぐ•っづま 

ネットワーク機能の動作環境と制限-免責事項について 


■ネットワーク接続環境 


動作環境は、予告なく変更される場合びあります。また、すべての動作を 
保証するちのではありません。 

本機に関ずる最新情報は、当社ホームページでご確認ください。 
http :// www . toshiba . co . jp / regza / bcl _ dvd / 

パソコンや WWW ブラウザの下記 U (降のバージョンについてお使いいた 
だけるかは 「RD シ U —ズサポートダイヤル」（岭裏表祇）にお問い合わせ 
ください。 


ネット de ナビ機能にお要な動作環境 


パソコン 


D 0 S / V 互換パソコンまたは Macintosh コンピュータ 
( LAN コネクタび必要）（市販品） 

0 S : Windows ® 2000 / XP / Vista / 7 (日本語版） 

Mac 03 X (10.6) (曰本語版） 

上記 0 S 切がの環境での動作はな話していません。 
カラーモニター: ] 巨ビットカラー政上、800 X 己00ドットじ(上 


必要なデバイス： LAN ポート （1 00目 ase-TX /1 OBase - T ) 


WWW ブラウザ 

Windows ® 2000の場合 
Windows ® XP の場合 
Windows ® Vista の場合 
Windows ® 7の場合 
Mac OS の場合 


Internet Explorer 6.0 
Internet Explorer 6.0/7.0 
Internet Explorer 7.0/8.0 
Internet Explorer 8.0 
Safari 2.0.3 


上記切降のバージョンについては、すべての動作を保罰するちのではありま 
せん。 

ネット de ナビ機能の 「 Video 作成ツール」をご使用になる場合は、本機と 
接続するパソコンに Java VM Ver . 1 . 目 ( Mac 曰 S X は 1.4.2) びインス 
I -ールされている必要びあります。最新の Java VM を入手するには、米 
国 Sun Microsystems , Inc . の http :// java . com / ja / のサイトでご確認く 
ださい。 


ネット de ナビ機能の r メール予約機制をご使用になる場合には、 lU 下の環 
境が必要です。 

-インターネット常時接続環境（プ□ー ドバンド接続必須） 

-設置場所からパソコンで送受信可能な e メールアカウント （ P 曰 P サーバー 
および SMTP サーバーを使巧したサービス） 

-ノ V プ機能を持ったプロードバンドルーター （ DHCP 機能搭載を推奨） 

-有線の L 冉 N 接続び家庭の環境で困難な場合、無線 LAN アクセスポイン 
卜と本機につなぐ無線 LAN イーサネットコンバーター（巿販品） 


■用語と商標について 

• Microsoft . Windows . Internet Explorer は米国マイク□ソフト社の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows ® 2000 ... Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 
operating system Service Pack 4 ( SP 4) 日本語版 

• Windows ® XP ... Microsoft ® Windows ® XP 叩 eratin 呂 system 日本語版 

• Windows ® Vista ... Microsoft ® Windows ® Vista 叩 erating system 日本語版 

• Windows ® 7... Microsoft ® Windows ® 7 operating system 日本語版 

• Windows の正式名称は、 Micros 日 ft Windows Operating System です。 
• Macintosh 、 Mac 、 Safari は、米国および他の国々で登録された Apple 

Inc . の商標です。 

-本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社び商標および登録商標として使 
巧している場合びあります。 

- Java およびすベての Java 関連の商標および□コは、米国およびその他 
の国における米国 Sun Microsystems , Inc . の商標または登録商標です。 
- DLNA ® および DLNA CERTIFIED ™ は Digital Livin 呂 Network 
Alliance ® の商標です。 


■制限事項 

•ネット de ナビ機能は、本機をネットワークにつなぎ、本機び動作状態の 
とをにだけ使用でをます（ネット de ナビ機能の電源待機状態でのメール 
予約確認機能は除<)。 

-また、「録画予約」を設定した場合とパソコンなどから WakeOnLAN 機能 
を利用する場合を除き、本機能で本体側の電源を「入」にすることはでをま 
せん。 

-動作環境にすべて合致していてち正常に動作しない場合や、何らかの不具合び 


-プロバイダ（インターネット接続事業者）側の設定や制限によっては、本機 
能の一部び使用でをない場合びあります。 

-電話通信事業者およびプ□バイダとの契約費用および通信に使巧される通 
信費用は、お客様ご自身でお支払い<ださい（メール予約の送受信の費用 
ち3む J 。 

-なお、プ□バイダ指定の回線接続機器 （ ADSL モデムなど）に ] OBASE-T 
または、] 00 BASE - TX の LAN ポートびない場合は接続でをません。 

• ADSL でご利巧いただくには、 ADSL モデムび必要です。通信事業者や 
プロパイダび採巧している接続の方式や契約の約款などによっては、本製 
品をご利用いただけない場合や同時接続する台数に制限や条件びある場合 
びありまず。（契約び一台に制限される場合、すでに接続されているパソ 
コンびあると、本機を二台目として接続することび認められていないこと 
があります） 

-プロバイダによってはルータの使用を禁止あるいは制限している場合びあ 
ります。 

-詳しくはご契約のプ□バイダにお問い合わせください。 

-プ□ー ドバンド常時接続のパソコンと接続する場合は、カテ 3‘ U —目と 
表おされた1 0 BASE - T /1 00巨 ASE - TX の LAN ケーブ J レ（ストレート） 
をご使巧ください。 

. 直接本機とパソコンを接続する場合は、市販の LAN ケープル(ストレート） 
をご使巧ください。 

-セキュ U テイソフトウェア自体やその設定によっては、本機能の一部び使 
用でをない場合びあ0まず。 

ly 下は、ネット de ナビ機能を巧象とした制限事項になりまず。 

-ネット de ナビ機能は、パソコン上で本機に録画した内容を一覧表おさせ 
たり、タイトル名-チャプター名-番組情報等のテキスト情報の編集や各 
種設定の変更、 DVD-Video メニューの背景データの取込みはでをますび、 
それ！;(がの情報の取得や変更、追加はでをません。 

-本機とパソコンを直接接続する場合には別途市販の LAN ケープル（スト 
レート）を、八ブやルータとの接続にも別途、市販の LAN ケープル（スト 
レート）をご用意ください。 

-「メール予約機能」をご利巧になるには、 POP 3 または AP 0 P に対応した 
ご家庭から接続可能な e メールのアカウントび別途必要です。携帯電話な 
どの；><ールアドレスのよラに、ご家庭のパソコンからアクセスできない e 
ールのアカウントはご利用になれません。 

. 本機び同ネットワーク経由でインターネットプ□バイダのールヴーバー 
にアクセスでをるよラ、常時接続されている必要びあります。なお、本機 
とメールサーバーとの接続に隙し、パソコンの電源を入れておく必要はあ 
りませんび、パソコン側で自動的にメールサーバーからメールを受信して 
サーバー側のールを受信時に削除されるよラに設定している場合、本機 
で予約ールを受信する前に消えることびありますので、サーバーにコ 
ピーを残すなどの設定変更び必要です。 

-携帯電話からのメール予約には、インターネットメールを使巧してくださ 
し、ショートメールのよラな携帯電話間だけのメール機能では使用でさま 
せん。 

-ポータルサイトの Web メール （ POP 3 巧応していない）は；><ール予約の 
設定には使用でをません（録画予約完了通知のアドレスには設定でさま 
す)。 

■免責事項 

-本機能によって接続した機器に通信障害等の不具合び生じた場合の結果に 
ついて、当社は一切の責任を負いません。 

•お客様の居住環境び、ブ□ー ドバンド常時接続にでさない場合、当社は一 
切責任を負いません。 

-火災、地震などの自然災害、第^者による行為、その他の事故、お客様の 
故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた障害 
に関して、当社は一切の責任を負いません。 

-本機能の使巧または使巧不能から生ずる付随的な障害 （ 事業利益の損失、 
事業の中断、記録内容の変化•消失、インターネット契約料金•通信費用 
の損失など）に関して、当社は一切責任を負いません。 

-取扱説明書および本書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関 
して、当社は一切責任を負いません。 

-接続した機器、使用されるソフトウてアとの組み合わせによる誤動作や、 
A ングアップなどか6生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 

-本機能を使巧中、万一何らかの不具合によって、録画-録音-編集されな 
かった場合の内容の補償および付随的な損害（事業利なの損失、事業の中 
断など）に対して、当社は一切の責任を負いません。 

-インターネットを使用して提供されるサービスは、予告なく一時停止した 


発生することびあります。すべての環境での動作をな註するものではありませ 
ん|。 

本機の通信機能は、米国電気電モ技術協含 IEEE 802.3に準拠しています。 
本機の通信状態、またはネット de ナビ機能で本機とパソコン間の通信状 
態によっては、表示び遅くなったり、表おや通信にエラーび発生する場合 
びあ0ます。 


り、サービス自体び終了される場合びありますので、あらかじめご了承く 
ださい。 




AV アンプと接続する 

ドルビーデジタル、 AAC 、 DTS 音声などに対応した AV アンプと接続して、已 . Ich などのマルチチヤンネ 
ルサウンドを楽しめまず。 


デジタル音声出力端子を使う 



■必要な設定について 

【設定メニュー】 >【再生機能設定】 >【デジタル音声出力光】を設定してください。（中34ページ) 


HDMI 端子を経由する 




■必要な設定について 

【設定メニュー】 >【再生機能設定】 >【デジタル音声出力 HDMI 】 を設定してください。（吟34ぺージ) 
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ぺージ 


USB 機器とつなぐ 


USB 端テを使って、 rusB キーボード」や rusB hdd 」 を接続ずることびできまず。接続ずる際には、それ 
ぞれの取扱説明書をよ < お読みください。 


USB キーボードを接続する 



♦対応の USB キーボードについて 


DOS/V (Windwos 搭載）パソコン用の 
USB キーボードび使用でさまず。 

詳しい情働ま、 

こ〉 http://www'1;oshiba' 巳 o'jp/「e 旨 za/ 
bd_dvd/ をご覧ください。 


USB HDD を接続する 


USB HDD を接続ずると、本機で受信した番組を録画したり、再生したりずることびできまず。 



ぺージの rus 己 HDD を登録/解除ずる J へ進み、本機に 

登録します。 

「 USB 」 び選べないときは、ちぺージの 「 DVD と USB 
を切り換える」に進んでください。 


• 巧が阿 a . 

•本機に接続して録画/再生が可能な USB HDD は、セルフバヮー型です。 バスパヮー型は使巧できません。 

.USB HDD じ録画した巧組を再生できるのは、録画した本機だけです。他の当社製レコーダーやバソコンなどにつないでも、再生できません。 
• 本機に接続して録画/再生が可能な USB HDD の最新情報や詳細は、今 http :// www . toshiba . co . jp / regza / bd _ dvcl / でご確認ください。 


每本機に USB HDD を接続するときや、取りはずすときは 

本機と USB HDD を接続したり、取りはずずときは、本機と 
USB HDD の電源を必ず r 切 J にしてください。 

• USB HDD の動作中に電源を切ったり、接続ヶースレ抜いたりすると、記録デー 
夕が消えたり、 HDD がが障したりする原因になります。 


製品本体の故障や誤動作、修理、他の機器への接続などによっ 

^ _ て生じた記録データの損壊や損失について、当社は一切の責 

USB HDD の接続や取りはずしは、1 任を負いません。 

本機び待機状態（電源「切」状態)の 
とさに、行なってください。 
















DVD と USB HDD を切 0 換える 

本機では、 USB HDD と DVD のどちらか一つを還んで使用しまず。 

はじめてお使いになるときは、 DVD び還ばれていまず。じ(下の手順で USB HDD に切り換えてください。 

A ^を巧し、に VD か 5USB に切蜘を▲•▼で選び、 
W @を巧す 

本機の設定び、 DVD から USB に切り換わり、 USB HDD び 
使巧できるようになりました。 

^ 畅》 を巧して rusBi に切り換える 

《 DVD を再生したり DVD へダビングしたいときは、同じ手順 
で USB から DVD へ切り換えてください。 


USB HDD を登録/解除する 

接続した USB HDD を本機で使用ずるときは、 LU 下の手順で設定（登録/解除）をしてください。 USB HDD 
は、8台まで本機に登録できまず。 

»準備 _ 

①を巧ず 

⑨ 【 DVD か 6 USB に切換】を▲•▼で還び、 喔) を巧ず 
③ を巧して、 rusB 」 に切り換える 

- 9 ©を巧し、【設定メニュ-】を▲•▼で選び、嗓を巧ず 

※動作状態によっては、還おでさない項目びありまず。 

0【はじめての設定/管理設定】を▲•▼で選び、優)を巧す 

@間録用 USB 登録設定】を▲•▼で選び、@を巧ず 
—— ¢1 メッセージにしたびって、登録または解除を行なう 

登録時： [ J ] 「登録一覧 J で未登録の欄を選び、獲)を押ず 

@ ▼でディスク名の欄を選び、ディスク名を 
^入力ずる 

ほ]▼で【登録】を選び、咳)を押ず 

解除時： 「登録一覧 J で解除したい USB HDD の欄を選 

U び、@を押ず 

巧▼で幡樹を選び、喔)を押ず 


. 

《us 己 HDD を本機へ登録ずるときは、本機専用フォーマットで初期化しまず。過去の保をデータはずべて 
消去されまず。 

※本機への登録を解除した USB HDD は、録画びできなくなりまず。再生もコピー制限のない番組む外はできな 
くなりまず。登録を解除した USB HDD を、もう一度本機に登録ずる場合も本機専用フォーマットで初期化し 
まずので、録画番組はずべて消去されまず。登録を解除ずる USB HDD は、間違えないようにま意してください。 


ぺージ 


クイックメニユー 

をタイトル〇陥リピート 

ディスク管理 
ライン 音声覆巧^ 

DVD 互換トド設定 
DVD - Wdeo 記録時画面比 

信号切換 

設定 メニュ ー 

録画品質設定 

~肌 D か 6 USB に切換 


設をメニ； I - 


1はじめて 0B 定/■理1 

方ギ巧 a フォルダ E ち 

切 

1チヤンネル/入力投定 1 

HDD/ ディスク■且 

1か Ml ぉ旋 1 

DVD ダビング a* 

姑 

DVD ブレイャ-陥 > 

未 g 吊 W 自 OFF 

3巧田 

1 £1巧•表示投定 1 

ソ7トウ王アのダウン□—ド 

1再生 a 巧投を 1 

お楽しみ■坦 flig のク U ア 

1巧面 n 能投を 1 

はじめての ISS 



:■導入編■:アンテナ•テレビ•ネツトワ—クと〇なぐ 
























































































已 - CAS 力ードと U モコンを準備する 

Qb - cas カードをセツトする 

B - CAS 力一问ホ、地上デジタル放送や BS • ] ] 0度 CS デジタル放送の受信契約のための受信ち ID 力ード 
でず。デジタル放送、放送局か b のお知 b せの受信などに必要でず。常に本体に入れた状態でお使い<ださい。 



《 B - CAS 力ードについて詳細は、力ードと 
力ードが貼ってある台紙をご覧ください。 


前扉を開を、 B - CAS カードを 
B - CAS 力ードス□ットに差し込む 


「 B - CAS 」 と書かれている 
側を上にしてください。 



リモコンび使えるよラに準備する 


乾電池を入れる 



Q リモコン裏側のふたをはずず 

0極性表示なと©を確かめて、間違えないように乾電池 
(単四形、2個)を入れる 


リモコンの使用範囲について 

リモコンは、本体の U モコン受光部に向けて使用してください。 



お^^ U モコジの取巧いについて 

•落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

•高温になる場所や、湿度の高い場所には置かないでください。 

•水をかけたり、めれたちのの上に置いたりしないでください。 

•分解しないでください。 

•動作しなかったり、到達距離び短くなったりしたときは、乾電池をずべて新しいちのと交換 
してください。ちい乾電池と新しい乾電池を同時に使わないでください。 

























電源を入れる 


電源コードを接続する 

化ずすべての接続び媛ねつたあとに、接続してください。 



- 電源コードは、付属のもの1•ソがは使用しないでくださ 
し、本電源コードは、本製品1•ソがに使用しないでくだ 
さい。 

•電源プラグをコンセントに差し込むと、表示窓に 
rWAITJ がまおされます。しば5くお待ちくださし、 

-購入時の本機は時刻が設定されていないため、時計 
の表示が「0 : 00」となります。本書20ぺージ 
じ(降の「はじめての設定」で、時刻を設定します。 

•本機は番組表の情報などを适電状態(電源 r 入」/ r 切 
(待機)」）時に取得します。長期にわたって使用し 
ないとさなどを除いて、コンセントに差し込んだま 
まの状態でお使いください。 



HDMM 、 
ビデオ1など 


電源ボタン 


TV 入纖 

参® 

II 編; 



の 


d テレビの電源を入れて、本機をつないだ入力 
W (例： HDMI 1など)に切り換える 

入力の表示は、テレビやつないだ端子によって異な 
りまず。本機の画面び映るよラに切り換えまず。 

Q 本体の m またはリモコンの@を巧ず 

-画面び表示されるまでにみし時間びかかりまずび、 
そのままお待ちください。 

•起動時に表おされるアイコンについては、操作編今 
] 87ページをご覧ください。 


■ r はじめての設定 J について 

ご購入後、はじめて電源を入れると、「はじめての設定」画面び表示されまず。画面のおおに従って操作ずると、 
かんたんに設定びでさまず。（与20ページ〜） 


■高速起動について_ 

「高速起動設定」を「入」にずると、通常よりち早く、本体を起動でさまず。 

〇 ©を押し、【設定メニュー】 >【はじめて「 翔 

の設定/管理設定】 >【高速起動設定】 > 高速起動設定 

【入】の順 I し： ISO ; アンテナ出力切換設定： 

•ただし、本機の状態によっては、高速起動に つ一本山^押協 
ならない場合もあります。 ドン了ナ励切換言就： 


待機時消費電力 

局速起動設定 

入 

切 

アンテナ出力切換設定： 入 

3.0 W 

1.0 W 

アンテナ出力切換設定： 切 

2.6 W 

日.日 W 


> 9^ が I 巧 


I 設定ニューの【操作-表示設定】>【画面表示設定】>【スタートアップ】で r 入：動画」または「入：メニュー」を選んでいてを、高速起 
動時には表示されません。 


電源を入れる 
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ぺージ 


本体背面 



:■導入編■:アンテナ•テレビ•ネットワ—クとつなぐ 
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r はじめての設定 j をする 


受信できる放送とが要な設定 


r はじめての設定」では、本機を使ラのに必要な設定を行ないまず。受信できる放送や接続した機器によって、 
設定ずる項目び異なりまず。 

じ(下は、大まかな設定の流れでず。お使いになる環境に合わせて、画面におって項目を還んでいさましよラ。 


地上デジタル 


韓 y 茄最 


スカバー 


CATV 


) 基本設定（嗦22ぺージ） 



※片方だけ設定ずる 
場合ちあります。 



⑨ネットワーク機能の設定（今23ぺージ） 



イーサネットの利用設定：【利用ずる】 


はじめての設定イーサネットの利用設定 


ネット设お巧利用しまずか？ 


ネット巧巧を巧用ずると、バソコンや巧巧で丢巧をモ巧した D ， 
おすすめサービスなどの柜利な篇能び巧ネるよラにな D まず。 


を 利用ずる ]»1 


iNET の利用設定：【利用ずる】 


はじめての設定 iNET の利用設定 

iNET を利用しまずか？ 

;をインターネツトで取 t きするサービスでず。 
ヤンネルのま巧き巧 iNET でご利用の巧合、 



NET は詳袖なま巧巧まをィ 

すでにスカバー!やち P 3 チ • 
r 利用しなし iLsaaaaig 示びでさな< な I 

を 利用ずる お，^ 丽 



③デジタル放送の設定（古2已ぺージ） 



④が部チヤンネルの設定（吟26ぺージ） 


【連動設定ずる】 



【連動設定ずる】 


スカパー！ / CATV 連動設定 


0 連動設定しなし 1 

1*^ 連動設定ずる 1 

• 連動設定しなし'! 

II U 任 s / joii 化 y …1 




!定スカパー! / CATV 連動設定 


I 設定を続けるメディアの設定を選択してください。 
スカバ-! E 連動設定しなし’ 


CATV ^連動設定しなし 


‘連動設定するI 




※連動ケーブルをつないでないとさは※連動ケーブルをつないでないとさは 
【連動設定しない】 を選びます。 【連動設定しない】 を選びます。 


⑥ r レグザリンク （HDMI 連動)設定」と r 高速起動設定」（皆29ぺージ） 



〇 :設定が必要でず。 

A :状況や、お好みに応じて設定しまず。 
X :設定は不要でず。 


























































ページ- 


は じめての設定テレビ画面おがの選択 


接続ずるテレビの画面おがを選択してくださし、。 



4:3 LB 


16:9シユ U ンク I 


標準サイズのテレビ （4:3) のとき 
選巧してください。 

ワイド番組の場合、上下に帯をつけ 
て元映像と同じ織横比で表示します。 


ワイドテレビ （16: 日）のとき選択し 
て < ださい。 

標準サイズの番組の場合、をちに帯 
をつけて元映像と同じ縦横比で表示 
しまず。 

上記!;^外の設定にずるには、設定メニューの r 操作•表示設定 J で 
変更して<ださい。 


ミ夫定ミ夹定 


今選択 

民るちる 




imi 

ini 


EBESI__ 

固 lU ■巧 

I 川 ' I "口 ■rTiiTgrinr^j 







はじめての段を録画博能の技を 


録画機能に関ずる芭をを巧ないます。 


D V D 互換 モー ドト•切 


に)又てちし- 1IO 入（副） 


HDD に沒面した巧客を>帅の乃-7かのディスクへ 
タビングずるとさに必要でず。ニケ国岳巧ちの場る 
に> (主）または（团）の指ちした方を拉巧しまず。 


g l^gii 巧巧度 


留面餐巧度は、窗画時に巧ちしている面 s にさねだ 
て S をな苗な S で沒面ずるか,でさる巧り S いお巧 
度で録国ずるかを里ぴまず。 

芭ちメニューの「録画 fit 能芭至！で苗しい担ちびでをまず。 


巧ち巧ち <>坦お 房る房る 


〕マ敞 Wl 


終了ボタン 

設定項目を終了するとさに使います 
(項目によっては、終了できないことび 
あ0ます)。 


決定ボタン 

項目をま定します。 


戻るボタン 

一つ前の画面に戻ります。 


方向ボタン 

項目を逞択します。 


設定ずる項目名び表示され 

よ9 〇 


設定する項目に関しての 
メッセージや選ぶ内容が 
表おされます D 


使えるリモコンボタンのガ 
イドが表示されます。 


r はじめての設定 J の操作のしかた 


導入編■:「はじめての設定」をする 


























































r はじめての設定 j をする•っヴま 


①基本設定 


はじめての設を 

はじめての設定を f 子ないまず。 

面面の表示にしたびって、設定巧してください。 


開坦ずるには、 U モコンのみをボタンを巧しまず。 

はじめての苗ををを中で中止したいとをは、リモコンの巧了キー巧巧 
してぐださい。（を中で巧了すると、国をした巧宫び巧存されなし^« 
さびおりまず） 



はじめての設定 巧ちメディアの涅巧 


今回設定したい巧ちメディアを還巧してください。 
涅巧の巧をメディアぞ涅巧でさまず。 



IBS デジタル 


圓り馆 CS デジタル 
圓スヵバー! 

圓 CATV 

巧ちち巧しなかったとをは、甚本的な苗をのみ巧ないまず。 

星巧しなかった巧をメディアに田ずる苗をは > を至されません。 



〇 メッセージを確認したあと、@を巧ず 


^設定したい放送メディアを▲•▼で選び、嗟)を巧して 
^^」を付け、選び終わつた5枚に進む】を選び、喔)を 
巧ず 

例）地上デジタル放送用のアンテナとつないだとさは、「地上デジタル」 
に r^」 を付けます。 


はじめての設定 テレビ画面お巧の是巧 


接镜するテレビの画面おがを遇巧して<ださい。 



福笔サイスのテレピ （4:3) のとを ワイドテレピ （16:9) のとき望巧し 

涅巧してぐださい。 て < ださし、。 

ワイド里巧の巧合、上下に帯をつけ なをサイスの丢巧の届合、をちに巧 

て元巧巧と同じな巧比でま巧します。 巧つけて元映 S と同じ«巧比でま示 

しまず。 

上亞巧の設をにずるには、苗をメニユーの「结巧•表示置を J で 
を至して < ださし、。 


〇 


接続しているテレビの画面形状を◄- ►で選び、@を巧 
す 


はじめての設定録画構能の設定 

録画機能に関ずる設定を巧ないまず。 

DVD 互巧モード| |〇入（ま） Jo 入（副） I 
HDD に録国した巧客を、 Vid 的フ 7-7 ットのディスクへ 
タビンブずるとをに化夏でず。ニヶ国星ぶ巧の巧き 
に、住）または（曲）の指定した方を記なします。 

窗画巧®度設定 I • 5適巧巧度 I にち巧な度 I 

思画巧を度は、苗画時に段をしている函質にさわだ 
て*ちな巧巧度で狂国ずるか、できる巧り苗い巧苗 
度で録国するか巧呈びまず。 

芭をメニューの r 巧画な能苗ち J で註しい苗をびでさまず。 



¢1項目を▲•▼•◄•►で設定する 


DVD 互換モード 

録画解像度設定 

Video フオーマツトのディスクへダ 

録画するとさの、解像度に関する設 

ビングするための設定です。 

定でず。 

詳しくは今操作編4巳ページをご賣 

詳しくは皆操作編181ページをご 

<ださい。 

覧< ださい。 




0選び終わつた5【巧に進む】を ▲ • ▼ で選び、轉を巧ず 


メッセージを確認したあと、轉を巧す 

Q お住まいの地方を • ►で選び、優)を巧す 

続いて【都道府県】、【地域】の順に遇びまず。 

€1 メッセ—ジを確認したあと、感を巧ず 








































[色 め王の s 与でに誤？て「はじめての設定」設定中に©を押してしまった、何らかの原因で終了させてしまつ 


' 設定を終了させてしまった S 


たとをは、苗『「はじめての設定」を表示する•や D 直す』に〇ぺ- 
じめての設定」をやり直すことびでをます。 


-ジ）の手順で「は 



® 本機のネットワーク機能の設定 

をなネットワーク機能を利用ずるには、ブ□ー ドバンド常時接続環境に本機をつなぐ必要びありまず。 巧にネッ 

トワーク機能を設定して、接続はあとから行なうこともできまず。 

ネットワーク機能について、詳しくは皆] 2ぺージをご覧ください。 

¢1 メッセージを確認したあと、【利用する】または【利用し 
W ない】をイ-►で選び、喔)を巧す 


ここでは、【利用ずる】を遇んだとさの例を説明していまず。 

^ メッセ ー ジを確認したあと、@を巧す 
^頂目を^ •▼で選び、設定ずる 


【本体ユーヴー名】と【本体バスワード】は、半 
角英数字 '記号1日文字た I 内で、他人に知6れ 
たり、容易に推測されないよ5な、お客様巧自 
のちのにして<ださい。 


陆体名】 

【本体ユーザー名】 【本体パスワード】 

通常は設定を変える必要 
はあ0ません。 

バソコン占、6本機にアクセスするためののです。 

【本体ポート番号】 

通常は設定を変える必要はありません。 ， 


•文き入力について詳しくは、与操作編]20ページをご覧くだ 
さい。 

設定び終わった5【次に進む】を選び、感を押しまず。 

¢1項目を ▲ • ►で選び、設定する 

ネット de ダビングの設定を行ないまず。_ 

ダビング要求 

ネット de ダビングするかど5かを設定します。【受け付ける】にしたとさは、 
半ち英数字•記号16文字内で、【グループ名】と【グループバスワード】をお 
ず設定してください。 


が四 

【ネット de ダビングしたい機器同±は、【グルー 
プ名】と【グループノくスワード】は同じにします。 


ネット de レック/サーバー 設定 

ネット de レックを使ラのか、使わないのかを設定します。項目について、詳し I 
くは、与日3ページをご覧ください。 



0 


設定び終わった6【次に進む】を選び、@を押しまず。 

項目を ▲ • ►で選び、設定する 

アドレス/プ□キシの設定を行ないまず。 


本機を接続するネットワーク環境によって、設 
定される数値は異なります。 


•「DHCP (自動取得)」と 「DNS (自動取得)」は、通常は【使ラ】に設定します。 

- 「 DHCP 」 と 「 DNS 」 を手動で設定する場合は、嗔49ぺージをご覧ください。 

-「プ□キシサーバー」と「プ□キシポート」の設定は、ご契約-ご利用されている 
プ□バイダやネットワーク環境によっては、設定や変更び必要な場合びあります。 

設定が終わった6【次に進む】を選び、感を押しまず。 


IP アドレスとプ□キシの設をを行ないまず。 

DHCP(e 動巧巧 ） [ 巧う ]DNS(g 面巧巧 ） C 巧ろ ] 

IP ァト - レス [ 0][0 II 0 II 0 |dns 卜 ".-1 □ || 〇 ][ 〇][〇 I 

町 ■ が防 W ro~| [[ 〇 ~| フ ’ 的巧 - ir- [1 ' 

ドフォルトケ‘-仍ィ I n || 1 〇][〇 II 0 ] ァ此が - 卜 [Bn ] 


ご利用の苗ちにさねはて、巧の説巧爵などを参考にしなび S 註ましてくだ 
巧い。 


はじめての設定 


巧に進む 


ネット de ダビングやネット de レック/ヴ ー K — 括旨 g 巧利用 
ずるための設定を行ないまず。 


タビング空巧[をけ巧けない I 
グル-プ名 
グル - フバスワ-ド 
ネジト d 日レック / サー バー錦 


/サー •/( —の設定 


ダビング/ 


はじめての設定 


ネット de ナビ(バソコン巧巧って本巧を操作ずるたゆの構能) 
を利用ずるための設定を行ないまず。 

(本な:ユーヴーちと本巧バスワードは化ず設をしてくださし、) 

本僻 I RD-Z 300 ] 

本巧ユ_ヴーを 
本巧バスヮ-ド 
本巧ポ — 卜ま号 fso^H 


ナビの設定 


はじめての設定 


ぺ■ジ 


はじめての設定 

ィーヴネットの巧巧設定 



ネットおおを利用しまずか？ 


ネジト巧能を利用すると、バソコンや巧巧でま巧をホ約した 0 、 

おずずめヴービスなどの度利な巧能び巧えるよラにな 0 まず。 

1 [ 

利用ずる II 利巧しない 

コ 1 


I 【利用ずる】 

I 政下の手順©に進みます。 

【利用しない】 

①基本設定の手順© (吟22ページ)で r ^」 を付けた放送;ディアに合わせて、 
必要な設定項目に進みます。 


DHCP (自動取得） 

ルーターの DHCP 機能を使ってネットワークの情報を自動的に取得する、また 
は手動で設定します。 

DNS (自動取得） 

DHCP サーバーか5 DNS サーバーアドレスを自動的に取得する、または手動 
で設定します。 



:■暮乂編■:「はじめての設定」をする 
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ぺージ 


r はじめての設定 j をする•っヴま 


はじめての設定おすずめヴービスの利用設を 

あなたのお巧みにさわだたおずすめサービスを利用しまずか？ 



おずすめヴービスは、録画予巧び巧巧になる情活巧巧なずるヴービスです。 

さ6に、巧 IJ 用する J に置を]!<と，おなたの巧みにさつたち巧リストやな 
を前の塚々なま巧ランキングか6のモ巧や、色々な映像コンテンツのダウン 
□—ドが可能となりまずぷ本ウービスで旧人を持ちずることはちりまだん 
-おずずめウービスの詳しし做脚ま> 巧巧點巧»ちご S くださ L 、。 

-おずずめヴービスは.お客ほにモをな<ホ止、芭了、6し<は巧客を 
巧ちずる巧をび友りまず。あ6かじめご了を<ださい。 



はじめての設定 iNET の利用設定 

i NET を利用しまずか？ 

iNET は詳細なま巧巧巧をインターネットで取语ずるサービスでず。 


ずでにスカ/':—!やち Pg チヤンネルのま巧きを iNET でご利用の巧合> 
巧 J 用しない J を涅巧すると表示びでさな<な0まず。 



0刷用ずる】または刷用しない】を◄- ►で選ぶ 

おずすめサービスの設定をします。 

設定び終わったら【次に進む】を遇び、@を巧しまず。 


A 【利用する】または刷用しない】を◄- ►で選び、獲)を巧 

W す 

番組情報の取得先を 「 iNET 」 にずるときや、スカパー！または 
CATV チューナーの番組表機能を使いたいときは、【利用ずる】 
を遇びます。 


0 メッセージを確認したあと、優)を巧す 

「①基本設定」の手順包に2ページ）で、デジタル放掛こ r^j 
を付けている場合は、 皆 r ③デジタル放送(地上/己 S • 110度 
CS ) 関連の設定 J に已ぺージ）に進みまず。 

「①基本設定」の手順© (22 ぺージ）で、 r スカパー! J やに ATVJ 
だけに「^ J を付けている場合は、 吟 r ④外部チャンネルの設定 J 
に巨ぺージ）に進みまず。 


プ□—ドバンド常時接続環境 ブ□—ドバンド常時接続環境へのつなぎかたについては、吟「ブ□-ドバンド甫時接続環境につ 
巧につなぐには なぐ（ネットワ-ク接続)」 （13 ぺ-ジ）をご覧くださし、。 










U ホじめて®設を」設定中に©を押してしまった、何らか®原 a で終了させてしまっ 
設定を終了させてしまっむ たときは、 ^『r はじめての設赴を表示する.やり直す』 （30 ページ）の手順で「は 
じめての設定」をやり直すことびでをます。 

④デジタル放送(地上/ BS • 110度 CS ) 関連の設定 

メッセ— ジを確認し、 優) を巧す 

Q 【初期スキャン】を▲- ▼で選び、獲!を押す 

初期スキャンには数分かか0まず。 

【再スキヤン】については、 こ >38ぺージをご覧ください。 


0【はい】または【いいえ】を◄- ►で選び、喔)を巧す 

【はい】を遇ぶと、視聴でさる地上デジタル放送の放送局名び確認 
でさまず。 

スキャン結果を確認したあとは感を巧して、手順〇に進みまず。 

でお住まいの垂 R 便き号を入力し、@を巧す 

〜国を使って、直接数字を入力ずることちできまず。 


0【はい】または【いいえ】を◄- ►で選び、轉を巧す 

【はい】を遇ぶと、簡易確認テストびはじまりまず。 
テストを終了ずるときは、@を巧してください。 


<3 メッセ—ジを確認し、感を巧す 

地上デジタル放送受信感度設定の設定び、はじまりまず。 

設定び終わつたら獲)を巧しまず。 

•地上デジタル放送受信感度については、今 rr 写りび悪い」「ノ 
イズび出る」などの場合は」 （32 ページ）をご覧ください。 

「①昼本設定 J の手順包に2ぺージ）で、 r スカパー! J やに ATVJ 
に r ^ J を付けている場合は、皆 r ④外部チヤンネルの設定 J (2 已 
ページ）に進みまず。 

「スカパー U や！ " CATV 」 に r ^ J を付けてし、ない場合は、吟「⑥「レ 
グザリンク ( HDMI 連動）設定 J と r 高速起動の設定 J (29 ぺージ) 
に進みまず。 
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ぺージ 


はじめての設を 巧上 D 自巧国を 

「初期スキヤン 1 本機設直後、化上デジタル巧送をお聴 
I m スキ巾ンーー I ずるために巧めて行う設定でず。他の 

' - ' 巧域へ引越したときにも設定び必要と 

なりまず。なお、本スキヤンを行うと 
巧上デジタル巧をに関するチャンネル 
設定がずベて消去されまずのでごを意 
<ださい。 


はじめての設定 巧期スキヤン 

初期スキヤンを I 格了しました。 
設定内容を確認しまずか？ 


はい |[いいえ ] 


はじめての設を 郵便番号の設定 

デジタルが送では、それぞれの地域に適した番組を放送 
する場合びありまず。この設定をずることによつて、お 
住まいの地域に適した番組巧視聴することびできます。 

おはまいの郵硬番号を人力してください。 

回回回-回回回回 


はじめての因を 



設定を完了しました。 

化ち/化域 

:関東/東京都 

郵便番号 

: 000-0000 


続けて簡易確認テストを巧いまずか？ 


はい |[いいえ 


はじめての設を地上デジタル放送受信感度設定 

受信感度の設定を巧います。 

最適な映像を出力ずるために，アンテナレベルを確話し， 
化上デジタル放送受信感度を設定しまず。 

[ なにをむ 1 


:■暮乂編■:「はじめての設定」をする 
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ぺージ 


r はじめての設定 j をする•っヴま 


④か部チヤンネルの設定 


ここでは、スカパー！チューナーや CATV チューナーを本機に接続している場合に必要な設定をしまず。 

•こ〉「①基本設定」の手順© (22 ぺージ）で、「スカパー!」または rCATV 」 に「^」を付けているときに、じ ( 
下の設定を行ないまず。 

• or ® 本機のネットワーク機能の設赴の手順〇 r イーサネットの利用設定」に3ぺージ）で【利用ずる】を、 
手順包 HNET の利用設定」に4ぺージ）で【利用ずる】を遇んでいる必要びありまず。 



スカパー!設定をする 

•設定ずるには、受信契約やスカパー！チューナーとの接続び終わっていることび必要でず。 
•お使いのスカパー！チューナーび、スカパー！連動機能に対応しているかどラかは、 

http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/ で確認してく ださい。 

※スカパー！光には対応しておりません。 


CATV 設定をする 

•設定ずるには、受信契約や CATV チューナーとの接続び終わっていることび必要でず。 

•加入されている CATV サービス局やお使いの CATV チューナーび本機能に対応済みか、連動巧能なチヤ 
ンネルかどうかは、 

http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/ で確認してく ださい。 


Q メッセージを確認したあと、@を巧す 

Q 27ページの m 、または28ページの m の設定を 
する 


はじめての設を外部チャンネルで設定ずる頂目 

ここか6外部チャンネルに M ずる設ををします。 

•外部チャンネルの設定 
•連動設を 

ネットワークに接病した巧態で設定でさまず。 
[ 巧にをむ ] 


















U ホじめて®設を」設定中に©を押してしまつた、何らか®原 a で終了させてしまつ 
S^^iS7St±r u * Qfcb たときは、^『「はじめての設定」を表示する•やり直す』 （30 ページ）烟順で「は 
じめての設定」をやり直すことびでをます。 
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ぺージ 


田]「放送メディアの選択」で r スカパー!」を選んだとき皆 11 ぺージもお読みください。 



はじめての設定スカバー！設定（入力遅巧） 


スカバー!チューナーを接赁したラインを星巧してください。 


巧はを纪ナビチ v ンネル苗をステップ1か6をなちずることがでをます。 


1はじめての設定 

スカバー 

!設定（チャンネル登没） 


き巧表に表示したしロカバー！チャンネルを足んでください。 1 

1/11» 1 

1レ IM 肚バヴープ ■ッみ 1 に 

IM 山"ワーフラッツ ir 

111 のバローブラッツ 1 

1 fTlM 的パワ-フラッツ ir 

iMM バワーフラッジ ir 

III 出パ 5-プ5 ッシ 1 

レ IIり 0 フ I クト 

チョ… ir 

ll 111 パーつェクト チ a’.’ir 

11り2バーフエクトチョ --1 

1 llm パーフ I クト 

チ a..l 「 

lllM パーフ I クトチ 3’’’1[ 

111 巧 K- フエクトチョ…！ 

1 111 边バーフ I クト 

チ a … 1 L 

Ih 宙 V シア々一用 1[ 

I 1 1* rjwji 1 

1 111 坦バーフ I クト 

チ 3 … 1 r 

111 扣バーフ 1 クトチ a’.’ir 

11131 バーフエクトチ a--l 

100 バワーブラッツ 

スカバー!チヤンネルはラインスカ C にがさ ri ます。 

1 巧に sc 1 


はじめてのおをスカバー！/ CATV 連動設定 


を動設をを病けるメディアの設をを遅巧してください。 
スか卜！ I • 運な設定しない||〇連動設をずる I 
CATV I り庙。技をしない 


おちを爱ましたちさは.登なまのモ巧ち届良!してくだごい。 


はじめての設をスカバー!設を（入力星巧） 


スカバー!チューナーを接病したラインを遅巧してください。 


化で a 田を巧巧しているラインは这巧でさまはん。 

入力里巧は番組ナビチャンネル芭定ステッブ1か6を芭をすることびでさまず。 


はじめての設定 スカバー連動設を（横器送巧） 

ご利用の後器を遣んで < ださい。 


1 まミ 

1| Panasonic 1 

1 Panasonic 2 | 

1 SONY 1 

JI S 0 NY 2 1 

II S 0 NY 3 1 

1 HUMAX 

1スカバー!11 

1スカパーに1 

1スカ/く一！3 

II スカバー！4 1 

1 1 


はじめての設をスカバー!連動設を（至お連動設を） 

スカ A ’一 ！至源連0を巧いまずか？ 


スカバー！チューナーの更巧を本樓の里おと 
逢動ごだるかどうかを還んでください。 


I S 源连動ずる |[ 空規1助しない] 


fYl 接続したライン(入力1または入力 2) を◄•►で選ん 
U だあと、【巧に進む】を ▲ . ►で選び、轉を巧す 


ま組表に表示したいチヤンネルを • ►で選び、 
轉を巧したあと、【巧に進む】を選び、獲)を巧ず 

遇ばれたチヤンネルの左欄に「びつきまず。「^」をはずず 
とさは、ちラー度@を巧しまず。 

r ① 昼本設定 J ①手順©に吕ぺージ）で、 I'CATVJ にも J を 
付けている場合は、回へ進みまず。 

スカパー！の【連動設定ずる】を◄•►で選んだあと、 
【巧に進む】を選び、轉を巧ず 

-【連動設定する】を選べるのは、スカパー!または CATV のどちらか 
一つです。スカパー!と CATV の両方を選ぶことはでをません。 


f 4 l 接続したライン(入力1または入力 2) を◄•►で選ん 
だあと、【巧に進む】を ▲ . ►で選び、感を巧す 


ち]ご利用のスカパー!チューナーを▲•▼•◄•►で選び、 
~轉を押す 


0] 【電源連動ずる】を◄.►で選び、唆を巧ず 

窜時スカバー！チューナーを使って視聴している場合や、本機能に対応してしない 
チューナーをご利用の場合は、【電源連動しない]に設定してください。（その場合、録 
画開始の約10分前にはチューナーの電源を入れた扶態にしてください。） 


7 ] メッセージを確認したあと、獲)を巧す 

外部チヤンネルの設定び完了しました。 

029ぺージの『⑤「レグヴ U ンク （ HDM I 連動）設定」と「高速 
起動の設定」』に進みまず。 
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ぺージ 


r はじめての設定 j をする •つづを 


「放送メディアの選択」でに ATV 」 を選んだときこ> 10ぺージもお読みください。 


接続したライン(入力1または入力 2) を◄•►で選ん 
U だあと、【巧に進む】を選び、轉を巧す 


はじめての設を CATV 設を(化ち是巧） 


お住いの地方を里んでください。 


1 J 愧道 ]| 

ま化 

JI M 東 1 


1 甲径ぉ II 

中部 

II おお 1 

1 中国 II 

四国 

II 九州•沖巧 1 

1 II II 1 


はじめての設定 CATV 設を(サービスち遇巧） 

ご契巧のサービスちを涅巧して下さい。 


1^お住まいの地方を • ►で選び、喔)を巧す 

続いてお住まいの都道府県を選びまず。 


ろ]ご契約の CATV ヴービス名を▲•▼で選び、喔)を巧す 


I な白ケーブルネットワーク 


[ケーブルテレビ東さ 


巧！!结ケープルネット 


はじゆての設を CATV 窗を（チヤンネル登録）[な白ケースレネツトワーク] 

ま巧表に表示したい CATV チヤンネルを涅んでください。 


レ 1 け W J sPoRTS 

■11211 スカイ -A 8PO-. 

1 l■IIW HAOHA 1 

1パ| リ3 J spans ] 

nilSU J SnRTB s 

ini8l5 J SPORTS - I 

レ 1 刪ザ•ゴルフ•ず ャン •- 

□ 1217ゴルフネットワーク 

lltllSIB G'SPCfITS&ffiKS 1 

1 11221 B 本 Rwm チヤン. • 

|]l 猫チヤンネル NECO 

]团1巧！ BR? •ヤンネル 1 

1 11226 

■]l 巧スター•チヤンネル 

] □け? fl 7 クー•チザ V 弟山…1 

1 11229スター•チヤン; 

■1 柳 ファ su-iw 

ini23l SuwlJamalV I 


CATV チサンネルはライン入力 A に^されます。 


はじめての段をスカバー!/ CATV 連動設ミ 


連動設定を続けるメディアの設をを里巧してください。 
スカバー! [• 里国設定しなしリに)連動設定ずる J 
CATV 10:： 

r スカバー!ま軌と rcATv 廷助 J は、同民に r 适なする J に 
西をずることはでをまはん。 

邑ちを巧至した«さは> 有録巧の予約を巧国してください。 



番組表に表示したいチヤンネルを▲•▼•◄•►で選 
び、轉を巧したあと、【巧に進む】を選び、喔)を巧ず 

選ばれたチヤンネルの左欄に「びつきまず。「^」をはずず 
とさは、ちラー度@を巧しまず。 


ち ] CATV の【連動設定ずる】を◄•►で選んだあと、【巧 
U に進む】を選び、喔)を巧ず 

-【連動設定する】を選べるのは、スカパー!または CATV のどちら 
か一つです。スカパー!と CATV の両方を選ぶことはでをません。 

r ①昼本設定 J の手順©に吕ぺージ）で、 I ' CATVJ にも 「^J 
を付けていて連動設定に r スカパー!」を選んだ場合は、回に7 
ページ）の曲に戻りまず。 

10] 接続したライン(入力1または入力 2) を◄•►で選ん 
U だあと、【巧に進む】を ▲ . ►で選び、透)を巧す 

亏]ご利用の CATV 機器を ▲ . ►で選び、咳)を巧ず 


巧]メッセージを確認したあと、轉を巧す 

CATV チューナーの動作を確認しまず。 

確認したあと、【次に進む】を遇び、感を巧ず 

巧]【電源連動ずる】を◄.►で選び、轉を巧ず 

甫時 CATV チューナーを使って視聴している場合や、本機能に対応してしない 
チューナーをご利用の場合は、【電源連動しない】に設定してください。（その 
場合、録画開始の約10分前にはチューナーの電源を入れた状態にしてくださ 
い。） 

m メッセージを確認したあと、獲!を巧す 

外部チヤンネルの設定び完了しました。 

[ >2日ぺージの『⑥ r レグヴ U ンク （H DM I 連動）設赶と「高速 
起動の設定」』に進みまず。 


















































































本機の時刻設定を確認し、本機とテレビとの接続ちまや本機の起動ちまの設定をします。 

メッセージを確認し、轉を巧す 

•本機は受信しているデジタル放送波を利用して、自動的に時刻を 
修正しています。 「 CATV 」 や r スカパー!」などの外部入力だけ 
を利用ずる環境では、時刻の自動修正機能び働きません。この 
場合は、「ジャストク□ック」機能を設定してください。（皆3日 
ページ） 

A 【利用ずる】または【利用しない】を◄- ►で選び、喔)を巧 

W す 

「レグヴ U ンク （ HDMI 連動)」に対応している当社製テレビと接続 
する場合は、【利用ずる】を選ぶと、テレビとの連動操作び可能に 
なりまず。 

お使いのテレビに合わせて設定してください。 

「レグヴ U ンク （ HDMI 連動)」について詳しくは、皆 r レグヴリン 
ク機能について」 （37 ぺージ）をご覧ください。 

A 【高速起動にする】または【通常起動にずる】をイ.►で選 
W び、@を巧ず 


【高速起動にずる】 

【通常起動にずる】 

通常起動より起動時間び短 < なりま 
すび、待機時の消費電力はをくなり 
ます。 

高速起動よ0起動時間は長< な0ま 
すび、待機時の消費電力び少なくな 
ります。 


【高速起動にずる】に設定した場合でち、本機の状態などによって 
は、高速起動でさないことびありまず。 

高速起動については、こ> ] 日ページをご覧ください。 

Q r はじめての設定」の完了メツセージを確認し、@を押ず 

「はじめての設定 J び完了し、テレビでご覧の各チヤンネルび、本 
機で受信できるようになりました。 


⑥ r レグザリンク （ HDMI 連動）設定 J と r 高速起動の設定 J 


4 〇«^「 1 ホ^&ての^^」かこ誤ごて U まじめて®設定」設定中に@を押してしまった、何らかの原 H で終了させてしまっ 
醜を終了させてしまっむたときは、 ^『r はじめての設赴を表示する.やり直す 』 （30 ページ）の手順で「は 
じめての設定」をやり直すことびでをます。 
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はじめての設を 現在時刻の確認 

現在の時翊は下記のように設定ごれてし、まず。 
2010年10ち 1曰（金）17:00 

実段の時刻と頁なつている場さ.設をメニューの r 揉巧-表示設定 J 
で変更してください。 

I 巧に進む I 


はじめての設定レグヴ U ンク （HDM1 連動）設を 

レグヴリンク （HDMI 連動）巧利用しまずか？ 

HDMI ヶーカレを巧って> r レグザ U ンク （HDMI 連動) J に巧な:ずる fit 器と 
挂巧したとを、里 B 话巧を巧用ずるかど5かを度ちしまず。 

I 利用する II 巧用しない 1 


はじめての設定高速起動の設定 

覃源を入れてか6揉巧でまるよ5になるまでの 
設定を変更でをます。 

高速起動にずると、次回の起動か6早<なりまず。 
I ち速居画にす S ■つ L 通常起®にずる I 


はじめての設定設定荒了 

はじめての設定び荒了しました。 

設定した巧留ま、設定メニューのきち目で垣認したり.愛至ずる 
ことびでホまず。 

リモコンの巧定キーで、巧業を壳了して<ださい。 

[ 了巧 I 


:■暮乂編■:「はじめての設定」をする 
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r はじめての設定 j を表示する•やり直す 


一度設定した内容は保持されるので、変更したい内容のみを更新でさまず。（ただし、追加•変更したい設定 
項目によっては、関連ずる項目ち r はじめての設定」で、再度設定ずる必要びありまず。） 



はじめての設定を行ないまず。 

画面の表示にしたがつて、設ををしてくださし、。 


お巧するには、リモコンの巧をボタンを巧しまず。 

はじめての技を巧适中で中止したいとさは、 U モコンの巧了キー巧巧 
してください。< 适中で篇了すると，芭ちした巧客ぴ巧巧されない巧 
さびちりまず） 



Q ©を巧す 

を【設定メニュー】を▲•▼で選び、透)を巧す 
0【はじめての設定/管理設定】を▲•▼で選び、爲を巧す 
Q 【はじめての設定】を▲•▼で選び、@を巧ず 


r はじめての設赴は、設定済みの内容を巧持していまず。 

各放送波のアンテナを追加で接続するなどした場合は、追加した放送 
波の必要な設定だけを行なラことをおすすめします。 
r はじめての設定」の「①基本設赶の「放送メディアの選択」画面（峡 
乙2ぺージ）で、追加した放送波に「 V 」を付けます。 


r はじめての設定 J Q&A 


よくある質問でず。 

困ったとさや、わか b ないことびあったとさにご参考<ださい。 


Q 引っ越しなどで、 受信でをる放送げ変わったときは？ 

A 「はじめての設定」を再度行なって、お住まいの地域の放送を受信でさるよラに設定してください。 


Q デジタル放送のアンテナ(地上/ B5 . 110度 CS) をあとか5追加でつないだとさは？ 


「はじめての設定」を再度行ないまず。 

^「①基本設定」の手順 0 に2ページ）で追加し 
たアンテナに「^」を付けて、必要な設定を行なつ 
て < ださい。 


はじめての設定放送メディアの選択 


今回設定したし做送メディアを選択してください。 
複数の放を選択でをます。 

I I 地上デジタル 
I I BS デジタル 
I I 11赔 CS デジタル 
I I スカバー！ 

[]CATV 


何も選択しなかったときは、畳本のな設をのみ行ないまず。 
選択しなかったが送メディアに関する設定は、変更されません。 


設定び終わ つたら、 「番組ナビチヤンみレ設赴の r 番 
組表表示」に「び付いているかご確認ください。 



詳しくは、今「デジタル放送の表示/非表示を設定 
する」（操作編] 00ページ）をご覧ください。 


Q あとでネツ トワーク機能を設定 • 変更したいとをは？ 


A 本機のネットワーク機能を「はじめての設定」で行なわずに、あとで個別に設定ずる場合や、設定した内 
一 容を変更したいとさは、政下の設定項目をご確認ください。 

1 ) 本機をブ □- ドバンド甫時接続環境につなぐ（皆13ぺージ） 

2) イーヴネット利巧設定を確認する (048 ページ） 

本機のネットワークを利用するには、【イーサネット利用設定】で【利用する】を選びます。 

3) イーヴネット設定をする（皆49ページ） 

【ネット de ダビング】、【アドレス/プ n キシ】の設定を行ないます。 


「はじめての設定」をゃり直すときは…追加や変更する設定項目によっては、関連する項目ち連動して再設定が必要 
^ になる場合があります。 












































































Q 外部チューナー ロカパー.'やじ A TV なのをあとか 5 本磯に接結したときは？ 

a\ 本機をブ□-ドバンド常時接続環境につないでいる場合は、「はじめての設定」の「①基本設定」の手順© 
(¢>22ぺージ）で「スカパー!」やに ATV 」 に「^」を付けて、必要な設定を行なってください。 

また、録画予約に便利なスカパー!連動機能や CATV 連動機能を利用ずるには、 LU 下の条件び必要とな 
りまず。 

1) スカバー! / CATV 連動ケーブルの接続（唉10、11ぺージ） 

2) ブ□—ドバンド甫時接続環境につなぐ（冷13ぺージ） 

3) 嗦「③本機のネットワー ク 機能の設定」の「イー サネ ットの利用設定」に3ぺージ)で 【利用する】 を選び、 riNET の利用設赴に4 
ページ）で 【利用する】 を選ぶ 


■本機の番組表について_ 

番組表の情報は放送メディア（地上デジタル 、 BS . 1]0度 CS デジタルなど）によって異なります。 

Q デジタル放送の番組表データは何か 5取得ずるの？ 

A デジタル放送波から番組データを受信しまず。 

」'立 •デジタル放送波（地上デジタル/目 S •] 1日度 CS デジタル）から送信される番組データを、アンテナか5自動的に受信します。 

-インターネット環境などびなくてち、番組データを取り込むことびでをます。 

• 8曰分の番組データを取り込みます。（放送局によって変わる場合びあります。） 

•テレビの放送波を利用して、本機の時刻を自動修正します。誤差び己分上に広びると自動では修正でさませんので、手動で修 
正してください。（今36ページ） 

-番組表か5の録画予約中に番組の放送時間に変更びあってち、 U アルタイムに対応します。 

-内蔵デジタルチューナー(地上デジタル/目 S ■]] 日度 CS デジタル）は最大21日日チャンネルまで表示します。 

Q 本機につないだ外部チューナ ー（ スカパー！や CATV など）の番組表データはどラずれば表示できるの？ 

a\ 番組表の情報取得には、 iNET を利用します。 

一 設定のしかたは、唉 r スカパー！/ CATV チューナーをあとからつないだときは」 （4 曰〜47ページ) 
をご覧ください。_ _ _ _ _ _ _ 

iNET 

インターネットを利用して番組データサーバーか5番組データを本機にダウン□ー ドします。 （ iNET を利用するには、対応のルー I 
ターなどを使ったブ□ー ドバンド常時接続環境び必要です。） 

-8曰分の番組データを取り込みます。 

• 24時間いつでち番組データをダウン□ー ドでをまず。 

-時計サーバーを利巧して、本機の時刻を自動調整することびでをます。 

-接続した列部機器/チューナーは、最大已〇チヤンネルまで番組表で表示でさます。 

-株式会社日刊編集センター 
- スカパー JSAT 株式尝社 
(2 日1日年日月現在） 



:■導入編■:「はじめての設定」をする 






r 映りが悪い j レイズが出る j などの場さは 


「画質び悪い」、「映像び不を定」「映りび悪い」、「ノイズび出る」などの場合は、な下の方法をお試しください。 
また、変化びないときは、お買い上げの販売店などにお問い合わせください。 


地上デジタル放送 

BS • 110 度 CS デジタル放送 





地上デジタル放送の受信感度の設定を変更ずる（下記） 

1 

変化びない 


ブースターを接続ずる（下記） 


■ 地上デジタル放送の受信感度の設定を変更ずる 


»準備 _ 

① © を巧ず 

③段定メニユー】を ▲•▼ で還び、感を巧ず 
③ 【チャンネル / 入力設定】を ▲•▼ で選び、 挺) を巧ず 



Q 【地上デジタル放送受信感度】を▲•▼で選び、@を巧す 
^受信感度の項目を▲•▼で選び、唆を巧す 

モード 1( 標準） 

受信映像に問題びないとさに逞びます。 

-アンテナから入って来にままの電波の強さで受信します。 

モード 2 

受信でをなかったり、映像にノイズび出る…といったとさに、選びます。 
•アンテナから入った電波を減衰させて受信します。減衰することで、混信によ 
る障害をおさえます。 


A %を2回巧して設定メニユーを終了し、受信映像に変 
W 化びないか確認ずる 

-【地上 D アンテナレベル】（1=>44ぺージ）の数値び高いほうに設定することを 
おすすめします。 

•【モード 2 】 に設定をしても、放送地域や受信環境によっては、変化びない場合 
わあります。映像び変化しない場合には、【モード1(標準)】に設定してくださ 
し、。また、変化びないとをは、市販のブースターを接続します。 


• みが阿 a . 

• 上記のちをを行なっても、設置されているアンテナの感度、放送化域サ受信環境じよっては、を化がない場合もあります。 


■ ブースターを接続ずる 


ブースターに関しては、販売店などにお問い合わせください。 

ブースター接続例 



壁などにあるアンテナ端子 I 
(BS • 110度巳 S デジタ J レ ）I 


C 


巨 S • 110度 CS デジタル 
対応 ブースター 


^本機の 「 BS ’ l 10度 CS 入力」端子へ 


壁などにあるアンテナ端テ 

1_1 

地上デジタル- 

( VHF / UHF/BS • 110度- 
CS デジタル） 

rH 

巨 S • 110度 CS デジタル 
対応 ブースター 


分渡器/分配器 



U/V : ^ 


BS • CS ! ^ 


本機の r 地上デジタル入力」端テへ 


本機の 「 BS ， 110度 CS 入力」端子へ 























テレビの丽はにさ b せて麵サイズを醜する 


»準備 _ 

①@ を巧ず 

③ 【設定メニュー】を ▲ •▼で選び、@を巧ず 
③ 【操作-表示設定】を▲•▼で還び、轉を巧ず 


TV 画面おげ 


[ 


4:3 LB 


] 


I 4:3 ノーマル I 


I 16:9ワイド 


] 


I 16:9シユリンク 


Q 【 TV 画面お状】を▲•▼で選び、喔)を押す 

Q 接続しているテレビに合わせて設定を▲•▼で選び、@ 
W を押ず 


ESBSa :放ちでち5れてくる映像に足される黒い帯を表します。 

^本機の 「 TV 画面あ状設赶に従って足される黒し備を表しまず。 


がをでを5れて<る 
\ 映像の種類 


4 : 3放送 

ワイド放送 

スクイーズ方式 

(通常放送） 

(レターボックス放送） 

ワイド放送 


お使いのテレビと\ 
本おの画面おが設定 


■ 


4：3 LB 
(推奨設定) 


4:3 

ノーマル 

1巨： 9 
ワイド 


1巨： 9 
シユ U ンク 


■の ■ 

wm 



liHII 




〇、〇 * 





※テレビを r フル」に 
設定していること 
を前提として説明 
していまず。 


4:3 

ノーマル 


1巨： 9 
ワイド 


1巨： 9 
シュ U ンク 
(推奨設定) 


1巨： 9 
シユリンク 
(テレビ側び 
「ズーム」の時） 




一《 

( X ) 


o^Po 

( 0 ) 



■口画■广つ瞬 


閒 

* 旷 (X) 





■i^Ml 

I の ！ ■km 



※ご使用のテレビによっては懈像度切換』で、48日 i ( Dl ) または48日 p ( D 2) を選んでいるときのみ、 r ズーム」や「フル」などの 
切換が可能な場含があります。 


垂 ^}制ロゴ . 

• 「フル」、 r ズーム」、「ワイド」、「ノーマル」などのモードの呼びかたはテレビによって異なる場合があります。 

•実隙に映し出される映像の形状は、放送*外部入力の信号の種類や、接続しているテレビの設定によっても変わります。テレビ側 
の取扱説明書をご覧ください。 

•再生できる画面形状があらかじめ決められている市販の DVD ビデオディスクなどの場合、設定した画面形状どおりに再生されな 
いことがあります。 




















































34 

ぺージ 


接続した端子に合わせて設定する 

映像出力端子に合わせて、解像度を設定する 


テレビとの映像接続方法 

解像度 

HDMI 接続ケーブル 

ds > —— 

© を巧して、【設定メニュー】 > 【操作-表示設定】 >【映像 
出力切換設定】> [ HDMI 優先】の順に還びまず。 

D 端モケーブル 

[ 211 ] 

© を巧して、【設定メニュー】 >【操作-表示設定】 >【映像 
出力切換設定】 >【切換巧】の順に選びまず。 

S 映像接続コード 


© を巧して、【設定メニュー】 > 腰作.表示設定】 >【映像 
出力切換設定】の順に選び、【切換巧】または 【 HDMI 優先】を 
選びます。 

「映像-音声接続コード」 
の映像（黄） 

<1 iih 


〇リモコンの醒画をくり返し巧ず 

巧すたびに、下のよラに切り換わります。 

^ D 1:480 i 读おなし） 

D2：480p 


本体表术窓 


出力信号 


巧応ずる出力端子 


D5：1080p 

夺 

D4：720p 


D 3：1080 i 


表おなし （ D 1) 

インターレース 

4吕 Oi 

全て対応 

D 2 

プ□グレッシブ 

48 Op 

D/HDMI 

D 3 

インターレース 

108 Oi 

D/HDMI 

D 4 

プ□グレッシブ 

72 Op 

D/HDMI 

D 已 

プ□グレッシブ 

108 Op 

HDMI のみ 


D 端子でテレビなどと接続したとさは、機器に合った映像信号び出力されるよラ信号の種類を選んでください。 


垂 9 支 淵 ロゴ . 

•接続するテレビやモニターなど、機器の特性、映像ソースの解像度（普通のテレビ放送や八イビジョン放送)、本製品の映像出力の解像 
度 （480 i ( Dl ) 〜]日8日 P (□巳)）の組み合わせによっては、高い解像度の出力び最適ではないこともあります。お好みに合わせて、 
出力の觸像度を切り換えてお楽しみ < ださい。 


音声出力の設定をする 


HDMI 出力端モやビットスト U - ム /PCM (光）端テをお使いになる場合に必要な設定でず。 
接続しているテレビやオーディオシステムに合わせて設定しまず。 


»準備 _ 

0)@を巧ず 

⑨【設定メニュー】を▲.▼で選び、喔)を巧ず 
③【再生機能設定】を▲•▼で選び、@を巧ず 



A 【デジタル音声出力光】または【デジタル音芦出力 
W HDMI 】 を▲•▼で選び、轉を押す 

^出力ずる音芦方式を▲•▼で選び、喔)を巧す 

ちページの表を参考に、設定しまず。 


デジタル音芦出力 HDMI 






























ぺージ 


デジタル音声出力 
光 

ビツトストリーム 

本機のデジタル音声出力光端テに、ドルビーデジタル、 DTS 、 
AAC のデコーダーを内蔵した AV アンプを接続しているとき。 

PCM 

本機のデジタル音声出力光端テに、 2 ch デジタルステレオア 
ンプを接続しているとき。 

デジタル音声出力 
HDMI 

自動 

本機の HDMI 端テに、ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 、 リニ 
ア PCM のデコーダーを内蔵した AV アンプを接続していると 
さ。 

タウンミックス 
PCM 

本機の HDMI 端テに、 2 ch デジタルステレオアンプを接続し 
ているとさ。 


出力される音声の種類 


ディスク/放送 

音声方式 

アナ□グ音声 
出力端子 

デジタル音声出力巧 

デジタル音青出力 HDMI 

ビツトスト IJ— ム 

PCM 

自動 

ダウン S ッ クス 
PCM 

DVD 

ビデオディスク 

ドルビーデジタル 

〇 

ビツトストリーム 

2ch PCM 

接続機器に準ずる 

吕 ch PCM 

L-PCM 

48kHz 

〇 

2ch PCM 

2ch PCM 

吕 Ch PCM 

吕 ch PCM 

96kHz 

〇 

吕 ch pcivri 

2 ch P 巳 ivn 

吕 ch PCM 

2 巳 h pcvn 

DTS 

- 

ビツトストリーム 

- 

接続機器に準ずる 

- 

音楽用 CD 

L-PCM 

44.1kHz 

〇 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

DTS CD 

( ノイズ） 

ビツトストリーム 

ビツ ト スト IJ ーム 

ビツ ト スト IJ ーム 

ビットスト U —ム 

デジタル放送 

視聴時 

AAC 

〇 

ビツトストリーム 

2ch PCM 

接続機器に準ずる 

2ch PCM 

TS 記録 

AAC 

〇 

ビツトストリーム 

2ch PCM 

接続機器に準ずる 

2ch PCM 

TSE 記録 

AAC 

〇 

ビツトストリーム 

2ch PCM 

接続機器に準ずる 

2ch PCM 

VR 記録 

ドルビーデジタル 

〇 

ビツトストリーム 

2ch PCM 

接続機器に準ずる 

吕 ch PCM 

L-PCM 

〇 

2ch PCM 

2ch PCM 

吕 ch PCM 

吕 ch PCM 


n: ダウンサンプリング PCM 


ドルビーラボラト U — ズか 5 の実施権に基づき製造されています。 
Dolby 、 ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズ 
の商標です。 


Manufactured under license under U.S. Patent #: 已 ,4 己 ] ,942 
S other U.S. and worldwide patents issued S pendin 昼 . DTS 
and the Symbol are registered trademarks and DTS Digital 
Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product 
includes software. 

© DTS, Inc. All Rights Reserved. 


• をが陌 a . 

• デジタル音声出力をお使いになるときは、対応した AV アンプが必要です。 

• ディスクじよっては、ディスクメニューか6音声の切換えを行う場合があります。このときは 、 r メニュー』を巧してディスクメニューを表示さ 
せて音声を還んでください。 

• 電源を入れたとき、およびディスクを交換したときは、 「 DVD 音声言語」（唉操作編176ぺージ)の設定どおりの音声になります。ディスクによっ 
ては、ディスクでみめ6れている音声になります。 

•音声を切り換えた直後は、表示と実際の音声が一瞬ずれることがあります。 

•ビットストリーム/ PCM 音声出力端子でアンプなどじ接続する場合、二力国語の音声切換ができない場合があります。このよラなときは「設定 
メニュー」>!■再生機能設定」>1■デジタル音声出力光」 > rPCM 」 の順に還択、決定してください。 

•「DVD 互換モード」(冷操作編 45 ぺージ)を 【入】 にして録画したタイトルは、 二 力国語の音声切換はできません。 


その他の設定 
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日付と時刻を設定する 


»準備 _ 

① ©を巧ず 

⑨ 【設定メニュー】を▲.▼で選び、 喔) を巧ず 


d 【操作-表示設定】を▲•▼で選び、透)を 
W 押す 

^【時刻設定】を▲•▼で選び、咳)を巧ず 
0日付と時刻の設定をする 

◄ ►:【西暦】 旧】【日】【閒 【分】【秒】 

の項目を選びます。 


at ： 遇んだ項目の値を変更しまず。 
すべての入力び終わったら【登録】を選び、 
@を巧します。 



ジャストク□ックについては、ちの『「ジャス 
トク□ック」の設剧をご覧ください。 


(% メッセージを確認し、【はい】を選び、 
W 轉を押す 


■ r ジャストク□ック J ①設定 

「時計サーバ」を利用して、正午に本機の時計の± 5分未満の誤差 
を修正します。 

〇 r 日付と時刻の設定をお認する」の準備と手順〇〜0 
を行なラ 


▲ 日付.時刻 

[ MS / の/の (木） 四:國:圃 



【デジタル】 と表示されていて 選択びでさない場合は、 それ 
ぞれの放送波から自動的に時刻び調整されるので、ここで 

の 設定の必要はありません。 




• デジタルが送を受信できない環境や設定で「ジャストク□ック」じ 
【デジタル】と表示されている場合は、今「デジタル放送の表示/非 
表示を設定する」(操作編100ページ)で、すべてのデジタルチュー 
ナーを表示しない設定にしてください。 

淵巧 U . 

• 本磯のカレンダー機能は2035年まで対応しています。 

• ジャストク□ック機能は時刻設定が正しく巧なわれていないと、 
時刻調整できません。また、次のようなときは、設定に関わらず 
ジャストク□ック機能は働きません。 

-現在時刻とのずれが± 5かじ(上あるとき 

「時計サーバ」について 

I - 【時計サーバ】を選んだ場合、1曰1回時刻合わせを不定期で巧ない 
ます。また、け少末满の誤差は調整されません。 

• r 時計サーパ」による時間調整は、マンション等の共有ネットワー 
ク環境等では使用できない場合があります。 

•次のようなときは、「時計サーバ」によるジャストク□ック機能は 
働きません。 

ーネットワークが接続されていない、イーサネット/ネット de ダビ 
ング設定が正しくないとき 
-録画、再生、編集中やダビング中などの本体操作中 
- 24時間 W 内に時刻合わせが巧なわれたとき 


時計サーバ 

専用のサーバーに本機び自動的にアクセスし、ネットワークタ 
イムプロトコルを使って時刻を調整しまず。 

サーバーにアクセスが失敗した場含は、「ネット機能設定」の 
「イーヴネット/ネット de ダビング設赴を確認してください。 
この機能は、本機がブ□ー ドバンド常時接続環境に接続されて 
いる場合に働さまず。 

「時計サーバ」は、イーヴネット利用設定び r 利用しない」に 
設定されていると、選択でをません。 

イーサネット利用設定については、今48ぺージをご賣く 
ださい。 

切 

ジャストク n ック機能は働をません。 

• 設定び終わった5、【登録】を選び、@を押します。メッセー 
ジを確認し、【はい】を選び、@を押します。 





























レグザ u ンク機能について 

レグザリンクとは？ 

対応ずる当社製テレビと HDMI ケーブルで接続ずることで、テレビとの連動操作び巧能になる機能 （HDMI 連 
動機能）でず。 

対応機種については、 htt | D :// www . toshiba . co . jp / regza / bd _ dvd / をご覧ください。 

テレビの詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 



■ こんな機能び使えまず 


本機の操作ボタン 


フル 

リモコン 

シンプル 

リモコン 

(fi) 




1見るナビ1 

—— 

1ま組ナビ1 

ぞ約 

〇 


—— 

趣） 

香組表 
〇 


見ながら 

〇 

5 り''、な 

1 ► 1 

© 


卒 

I •••• 

がん 

• a • 


本機とテレビの電源を自動で「入」にし、本機の画面を表示します 


本機のリモコン操作で、テレビの入力を自動で本機に切換えます 

本機が起動していてテレビの電源が「切」の場合は、テレビの電源を自動で「入」にし、 
本機の画面を表示します。 

テレビの香組表か6、本機に録画予約ができます 
テレビのリモコンを使って本機を操作できます 

テレビが電源「切」じなると、連動して本機も電源「切」じなります 

テレビの操作と連動して、自動で節電できる機能です。 


HDMI ケーブルな6、便利なレグザ U ンクが使えます! 



■ レグザリンク機能を設定ずる 


»準備 


①本機とテレビを HDMI ケーブルで接続し、テレビの設定を行う脂続したテレビの取扱説明書をご覧くださし、) 
⑨©を巧ず 

③ 【設定メニユー】を▲•▼で選び、喔)を巧ず 

④ 【操作-表示設定】を▲•▼で選び、®を巧ず 


レグザリンク ( HDMI 連動)設定 




Q 【レグザリンク ( HDM 腫動)設定】を▲•▼で選び、 
獲)を巧す 

Q 【利用ずる】を▲•▼で選び、獲)を巧す 


そ 

の 

他 

の 

設 

定 


HDMI 連動機能とは 、 HDMI CEC に onsumer Electronics Control ) を使用した HDMI で規格化されているテレビなど 
を制御す るための 機能です。 

CEC 規格に準拠した機器と接続したとさは、一部の連動操作び巧なえますび、当社対応品外については動作を保証する 
をのではあ0ません。 




















©を巧ず 

【設定メニユー】を▲•▼で選び、@を巧ず 
【チヤンネル/入力設定】を ▲ • ▼で選び、喔)を巧す 
【デジタル放送設定】を▲•▼で選び、咳)を巧ず 

じ(降、それぞれの方法で設定しまず。 


地上デジタル放送のチヤンネルを設定する 


地上デジタル放送のチャンネルを設定ずるには、政下の3種類びありまず。 

•初期スキャン… 「はじめての設定」で行なラ r 初期スキャン」 （2 已ページ手順 0) だけを、やり直しまず。 
.再スキャン ……放送局びふえたなど、放送チャンネルに変更びあったとさに、チャンネルを追加しまず。 
•自動スキャン… 本機の電源び r 切（待機)」のときに、自動で再スキャンを行いまず。 

《 r 初期スキャン J を行なっていないと、「再スキャン J や r 自動スキャン J はできません。 


ネ刀巧スキヤン 


再スキヤン 


弓Iっ越しなどで受信出来る放送局び変わったときは、「初期スキャン」を行います。受信可能なチャ 
ンネルを本機び自動的に探して、登録します。 

《 r 初期スキャン」をずると、これまでに設定した内容はずべて消去されます。 

上の手順！〜 4 のあと 

5【初回設定】を ▲. ▼で選び、@を押ず 

6【チャンネル設定】を ▲. ▼で選び、爲を押ず 
/【化上 D 自動設定】を選び、@を押ず 
8【巧巧スキャン】を選び、@を押ず 
9お住まいの地方を • ►で選び、@を押ず 

10お住まいの都道府県または地域を ▲ • ▼ • ◄ • ►で選び、艇)を押ず 

初期スキャンを開始します。終了するまでお待ちください。 

11設定された内容を確認ずる場合は、【はい】を選び、喔)を押ず 


放送局び新たに開局したとをなどは、「再スキャン」を行います。新しい放送局やチャンネルを本 
機び自動的に探して、追加します。 

《 r 再スキャン」は、「初期スキャン」を巧なつていないとできません。 

上の手順！〜4のあと 

な【初回設定】 を ▲. ▼で選び、 @ を押ず 

6【チャンネル設定】 を ▲. ▼で選び、透)を押ず 
/【化上 D 自動設定】 を選び、感を押ず 

8【再スキャン】 を選び、 @ を押ず 

再スキャンを開始します。終了するまでお待ちください。 

9設定方法を▲•▼で選び、 (§) を押ず 

10 設定された内容を確認ずる場合は、 【はい】 を ◄- ►で選び、 @ を押ず 


テジタル放を地上/ BS . I loses ) 閱連の設定をする 


12 3 4 








r 自動スキャン」とは、チャンネルの追加などの変更びあったときに、本機のチャンネル設定の内容 
を自動で変更する機能です。チャンネル設定を変更した場合は、「本機に関するお知らせ」で、変更 
された内容をお知らせします。 


自動スキャン 


•お買い上げ時は、【自動スキャンする】に設定されてます。本機のチャンネル設定の内容を自動で 
変更させたくない場合は、【自動スキャンしない】に設定してください。 

• 「自動スキャン」は、本機の電源び「切（待機)」のとき、午前6時頃に行なわれます。 

•録画予約の実行と重なったときなど、【自動スキャンする】に設定していても r 自動スキャン」び行 
われない場合びあ D ます。チャンネルの追加などの変更びあった場合は、「再スキャン」をするこ 
とをおすすめします。 

《「自動スキャン」は、 r 巧期スキャン」を巧なっていないとでをません。 

吟 38 ページの手順1〜4のあと 

5【初回設定】 を▲•▼で選び、 @ を押ず 

6【チャンネル設定】 を ▲. ▼で選び、 獲) を押ず 
f 【化上 D 自動設定】 を選び、 資) を押ず 
8【自動スキャン】 を選び、 獲) を押ず 

9【自動スキヤンをする】または【自動スキャンをしない】 を選び、 @ を押ず 

【自動スキャンをしない】を選ぶと、 【再 スキャン】をしないかざ D 、 新しいチャンネルや変更 
になったチャンネルび受信でをません。 

10 ©を押して設定を終える 




デジタル放をよ/日 s ’ 11奪 SI 連の關をする•つづま 

手動でデジタル放送のチヤンネルを変更/追加する 


手動設定 


嗦38ページの手順！〜 4 のあと 


5【初回設定】を ▲ • ▼で選び、@を押ず 
6【チヤンネル設赶を▲.▼で選び、獲)を押ず 
/【手動設苗を選び、轉を押ず 
8変更または追加したい放送を▲- ▼で選び、優)を押ず 
9設定したいリモコン番号を▲•▼で選び、@を押ず 
10 【チヤンネル】を▲- ▼で選び、で設定したいチャンネルを選ぶ 


■ 地上デジタル放送の場合 


L ツ下の順に切0換わ0ます。 


テレビ 


デ-夕> 


地上デジタルのチャンネルを順に選局 




「テレビ」または r データ」を還んだ場合 


一つのリモコン番号に、同じ放送局のチャンネル 


び、複数まとめて設定されます。 

「テレビ」を選んだあとは、 L 处下の手順で放送局を 
設定してください。 

①胁送局】を▲.▼で選び、優)封甲す 

③^ / 冷 で設定したい巧ち局を選び、 
獲)を巧す 

③►を巧して、登録ずる 

地上デジタル放送のチヤンネルを還んだ場合 

【放を局]欄の放送局名を変えることはできません。 


■ BS デジタル放送の場合 


iU 下の順に切0換わ0ます。 


テレビ J ► ラジオ j データ 
BS デジタルのチャンネルを順に還局 


「テレビ」、「ラジオ」または r データ」のいず 
れかを還んだ場合 


一つのリモコン番号に、同じ放送局のチャンネル 


び、複数まとめて設定されます。 


BS デジタル放送のチャンネルを選んだ場合 

- / こ查7を巧ずと、すべてのチャンネルび番 
号順に切り換わります。 

-放送メディア（テレビ/ラジオ/データ）を指定 
することはでをません。 

-【放送局]欄には選んだチャンネルの放送局名が表 
示されます（放送局名を変えることはできません)。 


11優)を押ず 


淵 ロゴ . 

• 【チヤンネル】の項目で「-—」が表示されているところは、チヤンネルが設定されていません。 


不要なチヤジネ 
ルのスキップ 


選局するとをに、不要なチヤンネルを飛び越せるよラに設定します。 
※地上デジタル放送は、 r 初期スキャン」を行っていないとでをません。 


吟38ページの手順！〜 4 のあと 


5【初回設定】を ▲ • ▼で選び、獲)を押ず 
6【チヤンネル設苗を▲.▼で選び、感を押ず 
7【チヤンネルスキップ設面を▲.▼で選び、@を押ず 
8放送を▲•▼で選び、@を押ず 


スキップ設定したいチャンネルを ▲ • ▼で選び、@を押ず 


ぉ么 I 


を巧ずごとに、校信】《^スキッスと 
交互に切り換わりまず。 

キッスに設定したチャンネルは、 
番組表に表おされません。 


で遅び巧まで設定/解除房るで前画面に戻る 


• みが陌 a . 

-「化デジ難視対策衛星放送(与>42ページ)」を利用していて、チャンネルをま動で設定したいとき： 

一【手動設定】の 「 BS チャンネル設定画耐から、設定してください。利用していない場合は、設定できません。 

-「化デジ難視対策衛星放送(夺42ぺージ)」を利用していて、チャンネルをスキップしたいとき： 

一【チャンネルスキップ設定】の 「 BS チャンネルスキップ設定掘面か5、設定してください。利用していない場合は、設定できません。 






















038 ページの手順！〜 4 のあと 

5【その他】 を▲.▼で選び、@を押ず 

6 【 B - CAS 力ード香号表示】 を選び、揭)を押ず 
/己- CAS 力ード番号を確認した5、喔)を押ず 


038ページの手順！〜 4 のあと 

5【その他】 を▲.▼で選び、@を押ず 

6【簡易確認テスト開始】 を ▲. ▼で選び、喔)を押ず 

•地上デジタル放送の場合は、◄-►で伝送チャンネルを選びます。 


ルート証明書は、地上デジタル放送の双ち向サービスで、本機と接続するサーバーを認証する際に 
使用されます。 

吟38ページの手順！〜 4 のあと 

5 【データが 勘を ▲. ▼で選び、喔)を押ず 
6【ル—卜証明書を号】 を ▲ • ▼で選び、@を押ず 
/ ルート証明書ま号を確認した5、爲を押ず 


災害時の速報などに利用される、文字スーノ f 一表示機能の設定です。 
吟38ページの手順！〜 4 のあと 

5 【データが 进を ▲. ▼で選び、喔)を押ず 
6【文字スーパー表示設定】 を ▲. ▼で選び、獲)を押ず 
f 【表示する】 を▲•▼で選び、@を押ず 
8設定したい言語を • ►で選び、獲)を押ず 


皆 38 ページの手順！〜 4 のあと 

5【データが勘を ▲. ▼で選び、@を押ず 

6【郵便ま号と化域の設定】を ▲. ▼で選び、獲)を押ず 
/お住まいの郵便番号を禮趟3〜圏で入力し、喔)を押ず 
8該当ずる地方を ▲. ▼. ◄ . ►で選び、庭)を押ず 
9該当ずる地域を ▲ • ▼ • ◄ • ►で選び、轉を押ず 


その他の設定 
















デジタル放を(|娜，11奪11連の關をする•つづま 




視聴年歸制限の設定 




視聴年齢制限のある番組を見るには視聴年齢設定び必要でず。 

•あらかじめ本機に視聴年齢制限を設定しておくことで、暗証番号を入力しないと視聴できないようにずるこ 
とびでさまず。 


暗証番号を設定 
/巧更する 


巧巧年献制旧を 
設定する 


設定した暗証番号を忘れないよラにごま意ください。忘れてしまったときはご自身で変 
要ずることびできないため、有償でのご対応となりまず。皆 「 RD シリーズサポートダ 
イヤル（裏表紙) J にご連絡ください。 

皆38ぺージの手順 1〜4 のあと 

5【巧聴設苗を▲.▼で選び、轉を押ず 

6【暗証ま号設定】を ▲ • ▼で選び、喔)を押ず 

7 ^3〜 Q で登録したい暗証番号を入力ずる 

※暗証番号を変更する場合は、設定したま号を入力したあと、新しいま号を入力します。 

8確認のため、暗証番号をもう一度入力ずる 

• をが陌 a . 

. ここで設定した暗証を号は、 DVD バレンタル□ック（今操作編177ぺージ)、カギ付きフォルダ(今操作編じ6ぺ一 
ジ)での暗証を号とは別のものです 

視聴制限のあるま組で、視聴でをる年齢を設定します。上限を超えるま組を見るとさは、設定した 
暗証ま号を入力します。 

l >38 ぺージの手順 1〜4 のあと 

5【視聴設苗を▲.▼で選び、轉を押ず 
6【棚巧年蹄制阳設定】を ▲. ▼で選び、@を押ず 
/ 庐刃-味鷹を I 朽-卜~1 で、登録したい暗証番号を入力ずる 
8制限したし、年節を選び、獲)を押ず 


化デジ難おが策衛星放送の利用 


r 地デジ難視対策衛星放送」とは、地上アナ□グ放送び終了ずるまでに地上デジタル放送を受信できない地区 
でち、地上デジタル放送の番組を視聴でさるよラ、暫定的に衛星放送を利用して行われる放送でず。 

放送の内容や利用でさる地域、お申し込み方法などについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームペー 
ジ http://www.clpa.or.jp/safetynet/ をご覧く ださい。 

l >38 ぺージの手順 1 〜 4 のあと 

5【化デジ難巧対策衛星がを】を ▲ • ▼で選び、@を押ず 
6【利用する】を選び、喔)を押ず 


化デジ難巧対策 
衛星がをの利。 













©を巧し、【設定メニユー】を▲•▼で選び、喔)を巧す 
【チヤンネル/入力設定】を ▲ • ▼で選び、挺)を巧ず 


デジタル放を用アンテナ関連の設定 



BS • 110度 
CS アンテナ 
電源設定 


BS . 110度 CS アンテナで放送を受信するには、組み込まれているコンバーターへの電源供給び 
必要です。アンテナの接続環境に合わせて設定して<ださい。 

击上の手順1〜2のあと 


3 【BS . 110度 CS アジテナ電源設定】を選び、@を押ず 
4【师または【パワーセーブ】を選び、咳)を押ず 


接続環境 


I .テレビ共同受信設備（マンションなど）のア 
ンテナ弓1込線と接続する場合 



本機 L 


BS 巧鼠テレビ 
または 
BS 受信機 


2.目 S ■ 110度 CS アンテナが本機専用の場合 

ク 


t _ U 


テレビ 


3. BS • 110度 CS アンテナを本機を経由して 
他の受信機に接続する場合 



本機 


本機の設定 


I 


【切】 


BS • 110度 CS? 为 t 電源設定 

I 切 I 


パワーセープ 


1 


【パワーセー刀 


0度 CS ア所電混設定 



【パワーセー刀 


10度 CS? 为 t 電源設定 


他（テレビなど）の BS 
受信機の設定 


切 _入(連動） 

0LJ 

BS アンテナ電源 


切 入(連動） 
BS アンテナ電源 


:アンテナと本機やテレビなどとの接続（同軸ケーブル） 


-【バワーセー刀に設定すると、本機の BS - 110度 CS 入力端子から BS - 110度〔5アンテナに電源(+15ソ)を供給しま 
す。接続用同軸ケーブルのな線とアース線がショートしないよラにしてください。 

• 和別口 a . 

-【バワーセー刀に設定しても、接続の間違しげ分配器サケースレによるショートなどが発生すると、自動的に帕】に切 
り換わります。自動的に【切】に切り換わった場合は、配線などを確認してか6再設定をしてください。 


アンテナ出力 
切換設定 


本機とテレビなどを接続しているとをに、アンテナ出力端子から送られる信号の増幅機能（ブース 
ター）を、本機の電源に合わせて、入/切するかどラかを設定します。 

今上の手順1〜2のあと 

3【アンテナ出力切換設定】を▲- ▼で選び、喔)を押ず 
4【师または【入】を選び、獲)を押ず 


接続環境 


I . 分配器を使用して個別に接続している場合 
共同受信設備や CATV の場合ち同様です。 


1分配ぉ片 


夕 


本機 


た 


BS 巧厨テレビ 
または 
BS 受信機 


2.テレビなどの他の受信機が、本機を経由し 
てアンテナに接続している場合 

} 共同受信設備や CATV の場合ち同様です。 



___ 

BS 內菌テレビ 
または 
曰5受信機 

[T _ U I 

I 

本樣 ■ 






本機の設定 


【切】 


アンテナ出力切巧設定 


【入】 


アンテナ出力切巧設定 




備考 


本機の電源を「切」にしたとさ 
に、増幅機能（ブースター）を 
「切」にしまず。ミ肖費電力を抑え 
ることびでさまずび、接続した 
テレビなどで、放送を受信でさ 
なくなる場合びありまず。 


本機の電源を「切」にしても、 
接続したテレビなどで放送 
を楽しむことびでをます。 


:アンテナと本機やテレビなどとの接続（同軸ケーブル） 


そ 

の 

他 

の 

設 

定 


12 












































デジタル放を用アンテナ関連の設定•っヴき 

デジタル放送用アンテナの調整や設定をする 

アンテナ本体のち向調整ち法は、アンテナの取扱説明書をご覧になるか、お買い上げの販売店にご相談<ださい。 


化上 D アンテナ 
レペル 


地上デジタル放送の映りび悪いとさに、アンテナを調整してください。 
l ^38 ぺージの手順1〜4のあと 

5 【初回設定】 を ▲. ▼で選び、@を押ず 
6【受信設定】 を▲.▼で選び、獲)を押ず 
/【化上 D アンテナレベル】 を ▲ . ▼で選び、@を押ず 
8【伝送チャンネル】 を ◄ . ► で選び、媛!を押ず 

9アンテナをゆっくり動かして、 r アンテナレベル J の数値び最大となるように調壁ずる 


地上 D アンテナレベル 



く>でち送チヤンネルを選ぶ 


UHF1 3〜 UHF 己吕を選んで < ださし、 


アンテナレベル 


BS • 110度 
CS アジテナレ 
ベル 


10 アンテナレベルび最大になる方向でアンテナを固定し、@を押ず 


BS - 110度 CS デジタル放送の映りび悪いとさに、アンテナを調整してください。 

吟38ページの手順1〜4のあと 

5 【初回設定】 を▲- ▼で選び、喔)を押ず 

6 【受信設定】 を▲.▼で選び、透)を押ず 
7 【BS • 110度 CS アジテナレベル】 を ▲ . ▼で選び、感を押ず 
8 臨國翻 を巧して、 BS または110度 CS を切り換える 
9契約しているチヤンネルまたは無料チヤンネルを選ぶ 

10 アンテナをゆっくり動かして、 r アンテナレベル J の数値び最大となるように調壁ずる 


BS • n 0直 CS アンテナレベル 


現在 S 信中のチャンネルイ I 的161 BS 


アンテナレベル 


巳 S / 110度 CS 
中継器切換 

※ほ常は切換の化 
要はありません。 


故が順;で BS / 110度 CS の切換巧定で前画面に房る 


11 アンテナレベルび最大になる方向でアンテナを固定し、@を押ず 


衛星の一部の中継器び故障したときや受信できないときは、他の中継器に切り換えることによって、 
故障した中継器しツ外の放送び受信でさるよラになります。 

吟38 ページの手順1〜4のあと 

5 【初回設定】 を▲- ▼で選び、喔)を押ず 

6【受信設定】 を▲.▼で選び、轉を押ず 

/ 【 BS 中継お切換】 または 【110度 CS 中継お切換】 を選び、透)を押ず 
8中継器をイ-►で切り換える 


B 5 デジタルの場合（還が可能な中継器）_ 

巨 SO] 、 BS03 、 BS0 己、巨 S07 、 巨 S09 、 巨 S]] 、 巨 S13 、 BS1 己、巨 3]7 、巨 S]9 、 巨 S2] 、 巨 S23 

110度 CS デジタルの場合(選択可能な中継器） 

ND02 、 ND04 、 ND 白 6 、 ND08 、 ND10 、 ND]2 、 ND14 、 ND] 色、 ND]8 、 ND20 、 ND22 、 ND24 


放送び受信できたことを確認して、喔)を押ず 

支淵ロゴ . 

-中継器を切り換えても受信できない場合がありますが、これは本磯の故障ではありません。 


























スカパ-! / CATV チ; I - ナ-をちとか目:)なりだときは 


»準備 


チューナー(今10、11ぺージ)や、ネットワーク（岭13ぺージ)に接続しておきます。 


はじめての設定がをメディアの還択 


今回設定したい巧送メディアを選巧してください。 
複数の巧ちメディアを選巧でさまず。 

■ 地上デジタル 
H 己 S デジタル 
■ 1順 CS デジタル 
W スカバー！ 

\^\ CATV 


Q © を巧す 

Q 【設定メニュー】を▲•▼で選び、喔)を巧す 

A 【はじめての設定/管理設定】を▲•▼で選び、轉を 
W 巧す 

Q 【はじめての設定】を▲•▼で選び、獲)を押す 

0隔始】を選び、轉を巧す 

A スカパー!または CATV を選び、轉を巧して 
W 」を付け、【巧に進む】を選び、獲)を巧す 

手順に従って、スカパー！または CATV に必要な設定だ 
け行ないまず。（こ>27、28ページ） 

スカパー！または CATV の番組表を表示ずるには、じ(下 
の設定び必要でず。（今23、24ページ） 

•③ - 〇 r イーヴネットの利用設定」で、 【利用する】 を選ぶ 
•③ - 〇 riNET の利用設定」で、 【利用する】 を選ぶ 


番組表の設定を確認する 

r はじめての設定」び終わったら、スカパー!または CATV の番組表び使えるように、 iNET び選ばれている 
かを確認しまず。 

0画国を巧す 

Q 【き組ナビ設定】を▲•▼•◄.►で選び、轉を巧す 
な【ライン入力の番組データ取得】で、 riNET 」 に 



おずずめサービス I シ U - スま巧リスト 


■ 


ま巧ち索 I 人ち/テーマち索 


番組ナビ番組ナビ設定 

ライン 入力の き纪 データ肪 i み I 脚け KNHCfNSB ' T 规卜! 谓篇） |[〇しない 
スボーツ匹 S (巧 南田） I ♦ 目 tt (^〇しない] 

涅居時苗(不明時） 1> 30分[〇 60分1^0120分I 

^追つかけ(巧巧坦）| ♦する [0 しない i 


なっていることを確認ずる 

iNET 

インターネットを利用して、番組データ サーバー か5番組データをダ 
ウン n — ドします。 

•晒 NHC 情報 

曰刊編集 センターの 番組 データサーバーからの 情報です。 

•日スカパ-!情報 

SKY PerfecTV ! の番組データヴーバーか5の情報です。_ 

しない_ 

番組データを受信またはダウン n — ドしないため、番組表は利用でさ~ 
ません。 


が 


その他の設定 




































スカパ ■ ! / CATV チュ■ナ■柿とかのなし、だときは•城 


番組表で表示するチヤンネルを追加/変更する 


チャンネル番号び実際の放送と違ラ場合や、新たに受信可能になったチャンネルを番組表に加えたりしたいと 
さに、政下の手順を行ないまず。 


»準備 _ 

① mm を押す 

③睡組ナビ設定】を . ►で選び、@を巧す 
⑨睡組ナビチャンネル設定】を►で選び、®を巧す 



d 変更/追加したいチヤンネルの放送メディアの 
W 【詳細】を ▲. ▼.イ.►で選び、轉を巧ず 


〇 


変更したい r チヤンネル名」を • ►で選び、 
轉を巧す 


Q 放送の種類を▲•▼で選び、透)を巧す 




-「表示 CH 」 をお好みの名称に変更することわでさます。 
•番組表に表示する□ゴを変更したい場合は 、 「CHQ 
3」でお好みの〇づを選びます。 


0 


チャンネル名を • ►で選び、感を巧す 

•^表示 CH 」 「 CH コード」を、チャンネル名に合わせて変更され 
よ9 〇 

※必要に応じて、手順©〜〇をくり返します。 

【登録】を選び、感を巧す 

設定した内容び登録されまず。 

《 受信できない CH コードび設定されていると、を組表に表示 
されてち、実際に録画-視聴はできません。 


• 巧が陌 a . 

•を組表で表示されるチャンネル名や内容が、実際に視聴しているチャンネルと異なるときは、ま動で CH コードを変更してください。 

• 「ライン入力 Ajr ライン入力 Bjr ライン入力 CJ のずベてで、ユーザー登録じよる CH コードの重複登録はできません。(自動変あされる場合を除く） CH コード 
が重複し、【登録]ができないときは、不要な重複 CH コードを削除または変更してから、ホ望の放送メディアへ CH コードを登録してください。 


外部機器チューナーをつないでいる状態で、新たなチューナーをつないだときは 


»準備 _ 

① mm を巧す 

③睡組 ナビ設定】を . ►で選び、@を巧す 
⑨睡組ナビチャンネル設定】を▲•▼•◄•►で選び、@を巧す 

¢1接続したが部機器を割り当てる【入力】 
W を▲.▼.◄.►で選び、咳)を巧す 



辟 外部機器を接続した入力を▲•▼で選 
W び、@を押ず 



必要に応じて、上記 r 番組表で表示するチャンネル 

を追加/変更する」の手順 0-0 を行なって< 
ださい。 






























































































































iNET の CH コードについては、 http :// www . toshiba . co . jp / regza / bd _ dvd / からご確認ください。 
CH コードを入力ずると自動的にチャンネル名び表示されまず。 


スカパー！の番組表をお使いになるときは、 CH コードの設定び必要でず。 

《110 度 CS デジタル放送のスカバー！ e2 ではなく、従来からのスカバー！の受信チヤンネルを号を登録してください。 


スカ"一！のチヤンネルち 

Ch 番号 

CH コード 

CLUB スカパー! TV 

Ch 200 

Cl 00-200 


スカパー！のチャンネル名と ch 番号に関して、 LU 下のホームページをご覧ください。 

http :// www . skyperfectv . co . jp / channel / または h 打 p :// www . skyperfectv . co . jp / (アドレスは予告な 
く変更になる場合びありまず。2010年6月現在） 

• をが阿 a . 

•スカバー!巧組表データは、 DEPG サービスとは提供元が異なるため、を組表データのみのサービスとなります。このため、巧組検索による検 
索はできないほか、お気に入り巧組リストの表示にも制限があります。 

• また、暫定サービスのため、動作.内容の保証はしておりません。お問い合わせサカスタマーサポートはサービスの巧をかとなります。 

•放送局側の契約サ意向により、一部チャンネルの情報が提供されない場合があります。 


»準備 _ 

①画国を巧し、睡組ナビ設定】を►で選び、奠)を巧ず 
③睡組ナビチヤンネル設定】を ▲ • ▼ ’ ►で選び、感を巧ず 


d 接続したチューナーの【詳細】を▲•▼•◄•►で選 
W び、@を巧す 


◎ 【スカパー! / CATV 連動設定】を . ►で選 
W び、@を押す 


A スカパー!または CATV の【連動設定する】を選 
W んだあと、【巧に進む】を選び、優)を巧ず 

Q それぞれの画面に従って、設定します。 

•スカパー!の惜動設定ずる」を遇んだ場合は、こ>27ぺ一 
ジの手順 4LU 降をご覧ください。 

- CATV の r 連動設定ずる」を選んだ場合は、今28ページ 
の手順 6 L ソ降をご覧ください。 

• をが阿 a . 

• 型名 TU - DSR 35 ST ( Panasonic 製)は、衛星切換に対応していませんので、予約したいを組が視聴中の衛星と異なる場合は、チューナー側で事 
前に衛星切換を行なってください。 

• スカバー!チューナーを複数機器で併用している場合、本機のスカバー!連動機能によって、接続される別機器の録画内容が別チャンネルじ切 
り換わったり、スカバー!チューナーのメッセージ画面サミュート画面などが録画されたりする場合があります。 

• スカバー!連動そ約と同一巧組をスカバー!チューナーでもそ約設定すると、そ約したを組が正しく選局できない場合があります。スカバー! 

チューナー側で同一巧組を予約設定する場合、本機側は通常か部入力予約として予約登録してください。 

• スカバー!連動では、スカバー!のメンテナンスや直前の放送内容の変更などじよる、巧組の放送時間変更には対応していません。 


スカパー！チヤンネル 


iNET 用 CH コード表 


スカパー！または CATV の連動機能設定をする 























































ぺージ 


ネットワーク機能の設定をする 


•ネットワーク機能を使巧するには、あらかじめインターネットサービスプ□バイダなどとの契約と、ブ□一 
ドバンド常時接続の環境に、本機をつなぐことび必要でず。 

•ネットワーク機能と設定については、吟] 2ページをご覧ください。 


ネツトワーク （ イーサネット）機能の利用設定をする 


»準備 _ 

• L ソ下の手順で『イーヴネット利用設定』の項目選択画面にずる 
① ©を巧ず 

⑨ 【設定メニュー】を▲•▼で選び、 喔) をがず 
③ 【ネット機能設定】を▲•▼で還び、 辑) を巧ず 

d 【イーヴネット利用設定】を▲•▼で選び、轉を巧 

W す 

な 【利用ずる】を▲•▼で選び、喔)を巧ず 



Q 


巧ぺージの表にしたびって、 r ネット de ナビ/ダ 
ビング/レック/ヴーパ’一」画面と「アドレス/プロ 
キシ」画面の各項目を設定ずる 



不正なアクセスなどを防ぐため、 r 本体ユーザー名 J と「本 
体パスワード J を必ず入力ずる必要びありまず。ユーザー 
名とパスワードは、他人に知られたり、容易に推測され 
ないよラな、お客様沼!自のものにしてください。 

これらの入力をしないと、設定を完了できません。 


(% 設定び終わった5【登録】を▲•▼•◄•►で選び、 
W 轉を巧す 































■ 設定頂目（ネット de ナビ/ダビング/レック/ヴ ー/ (—画面) 


参ネット de ナビ設定 


本体名 

半ち英数字記号1日文字し乂内 

通常は設定を変える必要はありません。 

本体ューザー名 

半角英数字記号16文字し乂内 

パソコンから本機にアクセスするためののです。 

本体パスワード 

半角英数字記号16文字し乂内 

パソコンから本機にアクセスするためのパスワードです。 

パスワードを忘れたときは、新たなパスワードを入力し、設定してください。 

本体ポート番号 

80 

通常は設定を蜜える必要はありません。ラまく接続でをないとをや、機能の一部び働かな 
いとをに、2000〜10000の間で変更します。 


参ネット de ダビング設定 


ダビング要求 

受け付ける** 1 

当社製レコーダー （HD DVD ドライブ搭載機および VTR —体型を含む）を複数台ネット 
に接続して相互ダビングするとをに選びます。 

受け付けない 

ネットを通してのダビングを許可しません。 

グループ名*" 2 

例 ： TOSHIBA 

複数台をネットに接続しているときのグループ名を設定します。 

グループバスワード *2 


グループ名を設定したときに、パスワードを設定します。 

ネット de レック/ 
サーバー設定 

使わない 

ネット de レック/サーバー機能を使いません。 

使ラ（フィルタ制限なし） 

同ーホームネットワーク巧の、すべての機器から、映像の受け付けと配信をします。 

使ラ（フィルタ制限あり） 

同ーホームネットワーク巧の、 MAC アドレスを登録した機器から、映儘の受け付けと配 
信をします。 


※1:ネット de レック対応機器に TS/TSE タイトルのみダビングずる場合は、「ネット de ダビング設定」は不要でず。 

※吕：巧応ずる当社製レコーダー同±でネット de ダビングずるとをは、面ちのグループちと A’ スワードを一致させないとダビングでを 


ません。お持ちの機器で 「TOSH 旧 AJ となっていても、本機で設定したグループちと A’ スワードに変更してくださし、。 


■設定頂目（アドレス/プロキシ画面) 


参ブ□ー ドバンド常時接続環境に接続している場合の設定 


DHCP 

使ラ 

ネッ ト ワークの情報を自動的に取得します。 

DNS サーバー 

自動取得 r 使ラ」 

DHCP サーノく一から自動的に DNS サーノくーアドレスび取得されます。 

自動取得「使わない」 

DNS サーバーアドレスを手動で入力します。 

プ□キシサーパー 

半角巧数字記号32巧字 LU 内 

使用しているプ□バイダで必要な場合に、プ□キシサーバーのアドレスを設定します。 

プ□キシポート 

80 

通常は設定を変える必要はありません。変更び必要なとをだけ、 1 〜巨已已3已の間で設 
定します。 

接続確認* 3 

本機びルーターと問題なく接続されているか確認します。 


《3:【接続®認】を巧ずと r アドレス/プ□キシ」画面で変更した項目び保存され、なを前の設定に戻せなくなりまず。念のため設定巧 


容を書走留めておくことをおずずめしまず。 

• 巧が陌 a . 

• ルーターの DHCP 機能がうまく働かず、デフォルト ゲー トウェイ、 DNS サーパー の IP アドレスが取得できずエラーになる場合は、 ルーターの 
メーカーにお問い合わせください。 

•パソコンやネット de ダビング対応機と直接接続した場合の設定 


DHCP 

使わない 

ネットワークの情報を手動で設定します。 

IP アドレス 

パソコンの IP アドレスび 

1日 2.1 色 8.1.10 の場合 
傍 J :192.1巨 8.1.1 已 

本機と接続するパソコンと同じサブネット巧の異なるアドレスを設定します。 

サブネットマスク 

m : 2己己.2己己.2己己.0 

接続するネットワーク環境のサブネットマスクを設定します。 

デフォルトゲートウェイ 

例：192.168 .1.1 

本機びゲートウてイを使ラ場合に設定します。 

DNS サーパ‘一 

例：192.168 .1.1 

本機び DNS を使ラ場合に設定します。 

接続確認* 4 

本機と接続したパソコンに接続されているか確認します。 

注：「接続確認」をして DNS サーバーに関する ><ッセージび表おされる場合は無視して < ださい。 


※4:【接続巧認]を遇び、『ミモ定』を巧ずと r アドレス/プ□キシ」画面で変更した項目饥呆巧され、なを前の設定に戻はなくなりまず。 


念のため設定内容を書を留めておくことをおずずめしまず。 

• みぉ陌 a . 

• IP ア ドレ; I は、プライべー ト IP ア ドレスび設定できます。(例 :192.16 8.1.1-192.168.1.254) 


そ 

の 

他 

の 

設 

定 
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ネツトワ■ク機能の設定をする•つづま 


ネット de ナビの設定をする 


ネット de ナビを使ラパソコン側の設定は、 OS の種類によって異なりまずので、詳しくはパソコンの取扱説 
明書をご覧ください。ここでは、 Windows® XP を例に説明していまず。 

バソコンの設定をする(パソコンと直接接続している場合） 



〇 


r コント□-ルパネル」一 r ネットワーク接続」一 
r □-カルエリア接続」の「プ□パティ」をクリッ 
クー r インターネットプ □ トコル(TCP/IP)」の 
r プ□パティ」をクリックずる 

「次の IP アドレスを使う」を選び、 IP アドレスとサブネッ 
トマスクを設定しまず。 

ずでに値び設定されているとさには、設定を戻せるよラに 
その内容を記録しておくことをおずずめしまず。 

① rip アドレス」： 

•192.1 己狂1.10を設定します（本機の IP アドレスとは異なるアド 
レスを設定します)。 

@ r サブネットマスク」： 

• 2巳己.2己已 .2 己巳.0に設定しまず。 


〇 


画面の roK」 をクリックする 

パソコンの指示にしたびってくださし、。 


今 r ネット de ナビを起動ずる J に進みまず。 


パソコンの設定をする（ブ□ー ドバンド常時接続のパソコンと接続している場合) 


ブ□ー ドバンド常時接続しているパソコンと本機を接続した場合は、パソコン側の設定は必要ありません。 

〇「ネット de ナビを起動ずる」に進みまず。 

もし、「ネット de ナビ」び起動しないときは、 「DHCP を使わない」に設定し、パソコンの 「TCP/IP のプ□パ 
テイ」の設定に合わせて、本機の設定を手動で変更してください。 


• みが阿 a . 

• インターネットに接続している場合、 IP アドレスを指定すると接続できなくなることがあります。インターネットじ接続するときは、設定を元 
に戻してください。 

- Mac OS X の場合は、「アッスレマーク」一「システム環境設定」一「ネットワーク」一 「 TCP / IP 」 を開き、設定ちをを「ま入力」にし、 IP アドレスと 
サブネットマスクを入力します。 





ネット de ナビの設定 

本機をパソコンで設定/操作ずるためのネット de ナビを起動しまず。 
ここでは、 Windows ® XP を例に説明していまず。 



パソコンでネット de ナビ対応のブラウザを起 
動する 

•本取扱説明書では、 Windows ® の Internet Explorer 
を例にしていまず。 

•ブラウヴ上の【戻る】ボタンを使ラと、設定や表示び 
正しく行なわれない場合びありまず。 


Q アドレスに http :// RD - Z 300/ (お手持ちの機 
W 種名に合わせてください） を入力し、パソコンの 
『 ENTER 』 を巧す 

MAC OS X の場合や、本体名を入れたアドレスでアクセスで 
きない場合は、曾から「設定メニュー」を表示し、「ネット機 
能設定」の「イーサネット/ネット de ダビング設定ーアドレス 
/プロキシ」画面（嗦48ぺージ）で設定されている本体の I P 
アドレスを本体名の巧わりに入力しまず。 

り列） http ://] 日 2.1 日 8.1.1 已/ 


をク U ックすると、ヘルプ画面び表示さ 


れます。 


この数値をブラウヴのアドレス；（一に http :// に続けて入力します。 

アドレスを入力ずると、本機の r イーサネット/ネット de ダ 
ビング設定」で設定した r 本体ユーザー名」と r 本体パスワー 
ド」を入力ずる画面び表示されまずので、入力してください。 

入力後、メインメニューび表示されまず。 

•対応ブラウヴでお気に入りやブックマークに登録ずる 
場合は、このときに行なってください。 

0 ® パソコンと直接接続している場合： 

メインメニューから使いたい機能をクリック 


一— >.!■ — > ♦- — 

争 " .. 

M 


各機能の操作方法は、 http :// www . toshiba . co . jp / 
「己 醉 a / bcLdvd / をご覧ください。 

這) ブ□ー ドバンド甫時接続のパソコンと接続している場合： 

メインメニューか5【ネット de ナビ設定】をク 
リックする 

設定ずる項目をクリックし、値を選ぶかデータ 
を入力する 

設定ずる内容は、皆已吕ぺージの表をご覧ください。 

設定び終わつた5、【登録】をクリックする 

設定した内容び登録されます。 
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設定 メニュ ー 



み蜘5せ: 


その他の設定 


• パソコンに初めて接続するときなど、接続先の環境が変わる場合は、本体の r イーサネット/ネット de ナビ設定」(今48ぺージ〜)をやり直してく 
ださい。 


































ネツトワ■ク機能の設定をする•つづま 


■番組情報サイトの設定 


番組情報取得アドレス （専巧サイト） 

tvsurf.Jp 

予約名や番組説明を取得するサイトを設定します。 

番組情報更新設定 

両方強制 

予約名、番組説日月ともに、手動で入力してあってを、強制的に更新しまず。 

番組説明強制 

手動で番組説明び入力してあってち、強制的に最新の番組説明に更新されます。* 1 

予約名強制 

手動です約名を変更してあった場合でち、強制的に最新の番組名に更新されます。*1 

通常 

巧奨設定です。空欄の番組名ち番組説明ち自動的に入力-更新されます。 


-本機の動作状態によっては、録画予約されない場合びあります。 

DEPG GNET) 使用時は、歸画時が外にち一曰]〜2回不定期で番組情報を更新します。 

■ メール録画予約機能の設定ール録画予約機能を使ラ場合に設定しまず。） 


メール録画予約機能 

使巧する/使巧しない 

メール録画予約機能を、使ラかどラかを設定します。 

メール予約パスワード 

例： rdstyle 

予約ールとして判別するために、日文字し乂上 20 文字内で半角英数字を設定します。記 
号び含まれているとエラーび起こり、ール録画予約はで去ません。 

POP 3 サ ー A "— アドレス 

例： XXX.XXX.ne.jp 

ご使巧のプ□バイダの POP3 サーバーのアドレスを設定します。（半角英数字巨 3 文字切内） 

POP 3 ユーザーち 


ご使用のプ□バイダの POPS サーバーにアクセスするとをのユーザー名を設定します。 

(半角英数字 63 文字し乂内） 

POP 3 パスワード 


ご使巧のプ□バイダの POPS サーバーにアクセスするとをのパスワードを設定します。 

(半角英数字 1 日夕字し乂内） 

APOP 

使巧する/使巧しない 

APOP を、使うかどうかを設定します。 

電源 ON 時の 

POP 3 アクセス間隔 

例： 1 已 

POP3 サーバーへのアクセス間隔時間（電源 ON 時に定期的に予約メールをチェックする時 
間の間隔）を已分〜 120 分の間で設定します。 

電源 OFF 時の 

POP 3 アクセス 
時間の分 

例： 40 

POP3 サーバーへのアクセス時間（電源待機状態時に定期的に予約ールをチェックする時 
間の r 分」）を選択します。 

2 時/己時 /S 時/ 1 ] 時/ 14 時/ 17 時/ 2 □時/ 23 時の選択された「分」に予約メールをチェックし 
ます。 

メール録画予約時 
アドレスフィルタリング 

使巧する 

「フィルタアドレス」で指定したアドレスからの予約メールだけを受信します。 

使用しない 

すべてのアドレスからの予約メールを受信しまず。 

フィルタアドレス 

例： 

XXXXXXXX@XXX.XXX.ne.jp 

「メール録画予約時アドレスフィルタリング」を「使用する」にしている場合に設定します。 
半角英数字巨 3 文字切巧で入力します。 

メール通知機能 

使巧しない 

メール録画予約び売了したときに、ールで通知しません。 

指定アドレスへ通知 

ール録画予約び売了したときに、ール通知巧の指定アドレスへ通知します。 

送信元アドレスへ通知 

メール録画予約び完了したときに、を信元アドレスへ通知します。 

指定アドレスと送信元アドレスへ通知 

メール録画予約び完了したとさに、；><ール通知用の指定アドレスとを信元アドレスへ通知します。 

失敗しそラな予約の通知 

通知しない/通知する 

番組の途中で録画び中断するなど、失敗しそラな予約びある場合、メールでお知らせするか 
どラかを設定します。このメールは目安であり、実際に失敗する予約すべてを通知するもの 
ではありません。予約にはご注意<ださい。 

おまかせ自動予約の通知 

通知しない/する 

「おまかせ自動湿画」で録予約をされた場合に、メールでお知らせするかどラかを設定します。 

SMTP ヴーパ’ーアドレス 

例： XXX.XXX.ne.jp 

SMTP サーバーのアドレスを設定します。（半角英数字 63 文字な内） 

メールアドレス 

例： XXXXX@XXX.XXX.ne.jp 

プ□バイダのメールサービスのメールアドレスを設定します。（半角英数字 63 文字切内） 

メール通知巧の 
指定アドレス 

例： XXXXX@XXX.XXX.ne.jp 

一 J レ録画予約び完了したとさに通知する先のメールアドレスを設定します。 

(半角英数字日 3 文字内） 


I CSV 保存時の設定 


含める 

ライプラリの情報を CSV ファイルに保をするとをに番組説明を含めることびでさます。 

含めない 

CSV ファイルに番組説明を含めないで保存します。 


番組説明を含める 


■その他の設定 


時計ヴーバ 

東芝のサーバー 

本機び時計サーバにアクセスすることで、時刻の誤差を修正します。 

MAC アドレス 


各本体ごとに決められている M 冉 C アドレスを表示しています。変更はできません。 


重 制 ロゴ . 

-本磯の動作状態によっては、メール録画そ約機能が働かない場合があります。 

• 時計サーバーによる時刻調整は、マンションなどの共有ネットワーク環境などでは使用できない場合があります。 

• ルーター[こよっては、 DHCP によって割り振られる IP アドレスが頻繁に変わる場合があります。 

• ルーターの管理ソフトウェアで、本磯の IP アドレスを確認するには、本磯の r イーサネット/ネット de ダビング設定」の「アドレス/プ□キシ」画 
面(吟48ぺージ)に表示されている MAC アドレスから、割り振られた IP アドレスを探してください。 

• 「イーサネット/ネット de ダビング設定」の「本体ポート番号」を「80」切外•の値に設定している場合は、本体名または IP アドレスの後ろに「：ポー 
卜番号」を入力します。(例槪重が RD - Z 300で本体ポート番号を2000じした場合： http :// RD - Z 300:2000/) 

• プ□キシ設定が巧なわれていると、アクセスできない場合があります。与48ページをご覧ください。 

-本体側が動作中のときは、ネット de ナビが操作できても設定できない場合があります。 














ぺージ 


•本機と DLNA 巧応機器を接続しておきまず。 （吟13 ベージ） 

※接続でをるのは、ホームネットワーク内の機器(同ーサブネットに接続された機器)です。 




mif .. 

s 


TS タイトル 

形式 

MPEG2-TS 


映像 

MPEG2 


曰ド 

AAC 

VR タイトル 

形式 

MPEG2-PS 


映像 

MPEG2 


曰ド 

リニア PCM、AC3、 

MPEG ] レイヤ2 


なメインメニューのにット de ナビ設定】をクリッ 
W クする 

【ネット de レック/サーバー設定】をクリックずる 
@ DLNA 機能の使用方巧を選択する 

使5(フィルタ制限なし）： 


お四 

配信でをるタイトル（映像コンテンツ）について 


〇 


-不正なアクセスなどを防ぐため、通常は【フィルタ制限あり】に 
設定してください。 

-この設定は【ネット de レック】の設定と連動しています。 

DLNA 機能を使用ずる機器の MAC アドレスを入 
力する 

• 1己台まで登録でをます。 

•【利用】のチェックボックスをク U ックして、その機器を利用 
するかどラかを設定することびでをます。 

し/」あり…利用する レ」なし…利用しない 

-この設定は【ネット de レック】の設定と連動しています。 


0【登録】をクリックする 


*1；(降は、配信したい機器のマこュアルを参考に操作して < ださい。 

本 ] DLNA (Digital LMng Network Alliance ) デジタル時代の相互接続性を実現させるための標準化活動を推進する業界団体です。 

*2 DTCP - IP 規格 ( Dig は al Transmission Content Protection over Internet Protocol ) インターネットプ □ 卜]ル ( IP ) 向けデジタル伝送用の]ンテンツ保護規格 
*3 DLNA 対応機 ( DLNA 認定ヴーバー(映傲 （ DLN 冉 CERTIFIED Video Server ) DLNA 認定プレーヤー(映像 ) （DLNA CERTIFIED Video 円 ayer )) は 、 DLNA 
発行の「ホームネットワークのデジタル機能ガイドライン」に適合し、サポートしているコンテンツの種類び映像である、デジタルメディアサーバーあるいはプ 
レーヤーです。ホームネットワークに接続することで、デジタルメディアサーバーの映像コンテンツをデジタルメディアプレーヤーで再をすることびでをます。 


制 巧 U . 

VR タイトルは、 HDD か6の配信は同時に2本まで 、 DVD ( VR または HDVR フォーマット）と US 巨 HDD からの配信は1本となります。 TS 夕 
イトルは、 HDD と USB HDD か引本のみ配信巧能です。また、 HDD と DVD および USB HDD か6の同時配信はできません。 

コピー禁止の VR タイトルサ、 TSE タイトルなどは配信できません。 

スカパー! HD 対応チューナーか6録画したタイトルは、デジタルメディアプレーヤー ( DLNA 配信)で視聴することができない場合があります。 
TS タイトルは、 DTCP - IP 規格に対応した他機器ロレーヤ ー) でのみ再生できます。 

本機 W かで録画した TS タイトルは、再生できない場合があります。 

編集したタイトルやプレイリストは、接続したデジタルメディアプレーヤーじよっては再生できない場合や、映像‘音声に乱れが生じる場合があ y ます。 
9時間を超える MPE 日 2 -PS ( VR フォーマット）のプレイリストは配信できません。 

お客様のネットワーク環境サそのが兄、あるいは本機の内部動作が況によって、巧続した機器で、再生中に映像-音声が乱れる、あるいは再生で 
きない場合があります。 


同ーホームネットワーク内のすべてのデジタルメディアプ I 
レーヤーに映像を配信します。 


使5(フィルタ制限あり）： 

同ーホームネットワーク内の MAC アドレスを登録したデジタ 
ルメディアプレーヤーにだけ、映像を配信します。 

ロイルタ制限あり」にしたときは、手順4の設定び必要です。 


ネット de サ—バ— HD 機能の設定 (DLNA 対応機翻こタイトルを配信する) 


本機では、内蔵 HDD や USB HDD 、 DVD ( VR または HDVR フォーマツト）にあるタイトル(映像コンテンツ）を、 
ネツトワークに接続した DLNA *' 対応機器（デジタルメディアプレーヤーなど）に配信して、視聴することびでを 
ます。また、著作権保護されたコンテンツを伝送するための DTCP - IP 規格’ 2 に対応しており、当社製 REGZA 
シリーズ（テレビ）へは、内蔵 HDD や USB HDD に録画した TS タイトルを配信することもできます。 

対応機種について詳しくは、 http :// www . toshiba . co . jp / re 邑 za / bd _ dvd / をご覧ください。 

»準備 


その他の設定 
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U モコンの設定をする 


r 本機のリモコンでテレビを操作でまるようにする 


Q Hi またはを巧したまま、下記の表を参考に、お使いのテレビのメーカー番号を、 
2ケタ入力ずる 


テレビ メーカー 

メーカー 番号 

テレビ メーカー 

メーカー 番号 

テレビ メーカー 

メーカー 番号 

ま泛 

00# 

シャープ B 

0色# 

NEC 

12 

A 寸ソニックけ公下 ） A 

01 # 

日本ビクター 

07 

富±通ゼネラル 

13 

A 寸ソニックけ公下 ） B 

02 

ち羊 A 

08 

パイオニア 

14# 

日立 

03# 

兰洋 B 

09 

エプソン 

1已# 

兰菱 

04 

ソニ ー A 

10# 



シャープ A 

〇已 

ソニ ー B 

11# 




フルリモコンでは 


シンプルリモコンでは 



Si を巧したまま、0 
〜9の番号ボタンを入力 
します。 

(例）東芝 （00) の場合 

瞒逊闊を押したまま、 

を押します 
I は番号「0」です)。 


が戻し 


早送り 


馬し 早送り 

謗巧止藻 

I リプレィ スキップ 

ド*%'^^薄 

I おお地予約 

' 今 

放送切換緑画切換 I TV 

〇 C©i 奠） 


TV 

(§) を巧したまま、左図 
で割0当てられた、〇〜 
日のボタンを入力しま 
ず。 

(例）東芝 （00) の場合 

( Si を押したまま 


關切換 關切を 

〇一 〇 


を押します。 


• 巧が I 口 a . 

• メーカーによっては、二つ W 上の設定番号があります。その場合は、本機のリモコンで操作できるかど5か、一つずつ試してみて < ださい。 
. 上記の表に無いメーカーは、本機のリモコンを使ってのテレビ操作はできません。 


■ お使いのテレビでに TF の操作びできるようになりまず 


州る、 

ぶを切換録画切換 

〇 〇 

入力切換 

住 




電源：テレビの電源の入/切 

電源 

TV 入力切換:ビデオ入力の切換 

入力切換 

音量：テレビの音量調節 

音 量 

テレビのチヤンネルの切換 

チヤンネル 



_ epii 1 _ 

® 〇 ii 藝 

鬧鬧 I ISBilitel 


例 Hiii、 ‘ 


♦フルリモコンな5、こんなこともできまず 


「メーカー番号」の後ろに「*」の付いているメーカー 
のテレビをお使いの場合は、 m を巧しなびらち記 
の各ボタンを巧ずと、放送の種類を切り換えること 
びでさまず。 


地上アナ□グ放送 
地上デジタル放送 
己 S デジタル放送 
110度 CS デジタル放送 


. リモコンの電池交換など、電池び取りはずされると、メーカーを号は出荷時設定ま号 （00) に戻ります。 

その際は、テレビのメーカーを号を設定し直してください。 

• 対応メーカーでも、テレビによっては本機のリモコンで操作できない場合や、一部操作できないボタン 
がありまず。 












» 準備 


①を巧ず 

⑨【設定メニユー】を▲•▼で還び、喔)を巧ず 
③【操作-表示設定】を▲•▼で選び、®を巧ず 
設定例 

お持ちの当社製レコーダーび rORlJ に設定してあるので、本機の U モコンモードを rDR 2」 にします。 

Q 【リモコンモ ー K 1 を▲•▼で選び、喔)を巧ず 

Q 本体のリモコンモード(例の場合、 【 DR 2】） を▲•▼で選び、轉を巧す 

喔) を押ずと U モコンモードび切り換わるので、手順®の U モコン側 
の設定をするまで、1」モコンび働かなくなりまず。 


gk 選んだモードに合わせて、リモコン側の設定をする（例の場合、福寮巧を巧しながら 
W ^を巧す） 


本機び動作しないよラ、 

〇 


-時的に U モコン信号を受け付けないよラにしまず。 


本体の1^を押しなび5、本体の EH ボタンを約3秒 LiLh 押ず 

本体表示部に rOR - OFF 」 の表示び出て、 U モコンは働かなくな0まず。 

解除ずるとさは、ちラー度同様の操作をしまず。 


• みが陌 a . 

• リモコンのリモコンモードと本体のリモコンモードが違うと、操作したときに、本体側のリモコンモードが本体の表示窓に約3秒間表示されます。 
. 他の当社磬レコーダーは、リモコン操作できる機能が異なることがあります。 

• リモコンの電池を人れ換えたとき、または本体の時刻表示が点滅したときには、本体とリモコンのリモコンモードを確認してください。 



リモコンの操作を一時的にオフにする 


リモコンモード（本体側） 

フルリモコン側 

シンプ J レリモコン側 

【□ R 1】 

| iitF |+ 因 

〇 +早磬 

ド对通 巧 

【□ R 2】 

1 編集ナビ +1 II 1 

為+巧 

【 DR 3】 

1 編集ナビ+ 1] 巧… || 

〇 ,早就 

が:繼 © 


巧イブ則曼 



U モコンモード 


ぺ■ジ 



その他の設定 
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ソフトウエアの更測口いて 


お買い上げ後、本機をより快適な環境でお使いいただくために、当社び本機内部のソフトウエア（制御プ□グ 
ラム）を改良し、最新版として公開する場合びありまず。 

本機のソフトウエアを最新のちのに更新ずるには、政下の方法びありまず。 


【放送からの自動ダウン□ー ド】 

BS デジタル、または地上デジタル放送の 
放送波で送日れる自動ダウン□ー ド用のソ 
フトウエアをダウン□ー ドずる 

【設定メニュー】であ日かじめ設定しておくことによって、自 
動ダウン□ー ド用のソフトウエアび送られてさたときに、本 
機び自動的にダウン□ー ドしまず。ダウン□ー ド完了後は、 
本機のソフトウエアの更新ち自動的に行われまず。 

【ヴーバか5のダウン□-ド開始】 

東芝サーバーからソフトウエアをダウン 
□ー ドずる 

イーサネット通信 （LAN 端テの接続）によって、東芝サーバー 
からソフトウエアのダウン□ー ドをしまず。ダウン□ード完 
了後は、本機のソフトウエアの更新を自動的に行われまず。 
インターネットを利用ずるので、本機をブ□ー ドバンド常時 
接続環境につなざ、ネットワーク機能を設定してください。 

•本機をブ □- ドバンド常時接続環境につなぐ3ぺージ） 
•ネットワーク機能の設定をする （u>48 ページ） 


このほかに当社ホームページか日最新版のソフトウエアをダウン□ー ドして、更新ずる方法びありまず。 
詳しくは、 h 打 |D://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/ をご覧ください。 

地上デジタル放送- BS デジタル放送をご利用でない方は、ネットワークをご利用ください。 


ダウン□ー ド中は、電源プラグを巧かないでください。 

ソフトウエアの書き込みび中断され、本機び正常に動作しなくなる場合びありまず。 

動作しなくなった場合は、 「 RD シリーズサポートダイヤル J ( [ >裏表紙）にご連絡ください。 


■最新のソフトウェアをダウン□ードずるには 


参【放送か5の自動ダウン□-ド】 

自動ダウン□ー ド用のソフトウエアび送られてき 
たとさに、自動的にダウン□ー ドさせることびで 
さまず。お買い上げ時は、「ずる」に設定されてい 
ます。 

〇 © を押して、【設定メニュー】を選び、 
を巧す 

3【はじめての設定/管理設定】を選び、 
を押す 

@【ソフトウエアのダウン□-ド】を選び、 
を押す 

(% 【放送か5の自動ダウン□-ド】を選び、 
W @を巧す 

自動でダウン□ー ドさせた < ないとさは「しない」 
に設定すると、ダウンロードを行ないません。 


♦【サーバか5のダウン□ー ド開始】 

イーサネット通信を使って、東芝サーバーか日ソ 
フトウェアのダウン□ードをしまず。サーバー上 
に更新情報びない場合は、メッセージび表示され 
ダウン□ー ドは行ないません。 

¢1左の r 放送か5の自動ダウン□ー ド」の 
W 手順1〜3をずる 

A 【サーバか5のダウン□ー ド開始】を選 
び、@を巧す 

感を巧ずとメッセージび表示されまず。メッ 
セージに従って操作してください。 


■ダウン□ードの動作について 

•放送からの自動ダウン□ードは、電源び r 待機」状態のとさにだけ、実行されまず。 

•放送からの自動ダウン□ー ドの実行中は表示窓に 「UPDATE」 び表示されまず。 「UPDATE」 中は、電源の入 
/切などの操作はでさません。 

•ダウン□ー ドびずべて完了したあと、次に電源を「入」にしたときに更新び成巧したことをお知らせずるメッ 
セージび表示されまず。その後は通常どおり操作でさまず。 

• をぉ陌 a . 

-「放送か6の自動ダウン□ード」は、悪天候の場合などには実行されないことがあります。 
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使用上のお願い 必ずお読み<ださい。 


巧責事項について 

• 火災、地震や雷などの自然災害、第兰者による行為、その 
他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な 
条件下での使用によって生じた障害に関して、当社は一 
切の責任を負いません。 

•本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害 
(事業利益の損失、事業の中断）に関して、当社は一切の 
責任を負いません。 

•取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損 
害に関して、当社は一切の責任を負いません。 

•当社び関与しない接続機器、ソフトウエアなどとの意図し 
ない組み合わせによる誤動作や八ングアップ（操作不能) 
などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いませ 
Aj 。 


内蔵八ードディスク （HDD)、USB HDD お 
よび DVD ドライブについての重要なお願い 


本機には八ードディスク ( HDD ) び内蔵されています。 
USB HDD を本機に接続して使用することもできます。 
これらの HDD は衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変 
化による影響を受けやす<、記録されているデータび損な 
ねれることびありますのでじ(下のことにお気をつけくだ 
さい。 

• 振動や衝撃を与えないで< ださい。（特に動作中） 

• 振動する場所や不安定な場所で使用しないで<ださい。 

• 本機は水平に置いてください 。 USB HDD は、メーカー 
の指示に従って置いて ください。 

• 背面の内部;令却用フアンの通風孔を、ふさびないでくだ 
さい。 

•温度の高いところや急激な温度変化のある場巧では使用 
しないで < ださい。 

• 電源を入れたままの状態で電源プラグをコンセントから 
抜かないでください。 

• 録画や再生の動作中に電源プラグをコンセントから抜い 
たり、本機設置場所のブレーカーを落としたりしないで 
ください。電源プラグは、必ず電源ボタンを押して、終了 
処理び終わり、完全に電源び切れてから抜くよラにして 
くださしん録画中に電源プラグを抜いたりブレーカーを 
落としたりすると、これまで記録されたデータはすべて 
失われることびあります。 

•衝撃-振動-誤動作および故障や修理などによって生じ 
た記録データの損壊、喪失について、当社は一切の責任 
を負いません。 

HDD は巧甫に精密な機器で、ほ用が況によっては部分的 
な破損や、最悪の場合データの読み書をびでをな < なるお 
それち十せにお D ます。このため HDD は、録画した内容 
の恒义のな巧管場所ではな <、お < までち一度見るまでの、 
または編集したあとに、き DVD ディスクなどにダビング 
するまでの、一時的な巧管場所としてほ用して < ださい。 
また、 HDD 内に壊れかけている部分びあると、録画した 
場合には、その部分にブ□ックノイズ（四角いノイズ）び 
出たり、音声の乱れび発生ずることびありまず。そのま 
ま放置すると、ノイズや乱れび激しくなってをて、最悪の 
場合、 HDD 全体び使えなくなってしまラおそれびありま 
す。こうした現象び見られたら、できるだけ早い時期に各 
D V D ディスクにダビングしてください。バソコンと同様 
に、 HDD は壊れやずい要因を多分に含んだ特殊な部品で 
す。 D V D デイスクへのノ（ックアツプを前提の上で使巧し 
てください。 


取扱いに関すること 

•非常時を除いて、電源び「入」のとをには絶対に電源プラ 
グをコンセントから抜かないでください。故障の原因と 
なります。 

•移動させるとさは 

引っ越しなど、遠くへ運ぶとさは、傷び付かないよラに毛 
巧などで< るんで< ださい。また、衝撃や振動を与えない 
で < ださい。 

-殺虫剤や揮発性のちのをかけたりしないでください。また 
ゴムやビニール製品などを長時間接曲させないで < ださ 
し、。 

変色したり、塗装びはげたりする原因となります。 

• たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなどび機器 
内部にはいると故障の原因になります。 

• 長時間ご使用になっていると上面や背面び多少熱くなり 
ますび、故障ではあ0ません。 

’本機は精密電子機器です。長くご愛用いただくためにで 
をるだけ T 寧に取り扱ってください。 

ほ用しないとをは 

•ふだん使用しないとき 

ディスクトレイから必ずディスクを取り出し、電源を切っ 
ておいて < ださい。 

•長期間使用しないとを 
電源プラグを抜いてください。 

表示窓に" □" び表示されている（今操作編186ページ) 
とさは、本体の『停止』ボタンを長押しして、表示び消え 
たことを確認してから、電源プラグを巧いてください。 

置を場所に 関すること 

• 本機は水平でま定した場所に設置してください。ぐらぐ 
らする机や傾いているところなど不ま定な場所で使わな 
いでください。ディスクびはずれるなどして、故障の原因 
となります。本機を設置する場所は、本機の重さに十分に 
耐えられることを確認してください。また本機び落下し 
た場合に、けびの原因となるため、高い場所への設置はし 
ないで < ださい。 

’本機をテレビやラジオ、ビデオデッキの近くに置く場合に 
は、本機を使用中、組み合わせによっては画像や音声に悪 
い影響を与えることびあ D ます。万一、このよラな症状び 
発生した場合はテレビやラジオ、ビデオデッキからでさる 
だけ離してください。 

-直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど温度び高くなる場 
所や、ビデオデッキなど熱源になるような機器の上には置か 
ないでください。故障の原因になります。 

お手入れに関する こと 

-お手入れの際は、本機の電源プラグをコンセントから抜い 
て行なってください。 

•本体の巧れは柔らかい巧（ガーゼ等）で軽<拭を取って 
ください。ティッシュペーパーや硬い巧は使わないでく 
ださい。 

• ベンジンやシンナー等有機溶剤、石油類は絶対に使用しな 
いで< ださい。本体表面を変質させます。 

• 油ミちれ等び付いたときは、弱い中性洗剤を薄めたものを含 
ませて固く絞った柔らかい巧で、拭を取ってください。そ 
の後、温水を含ませて固<絞った巧で十分に拭を取って< 
ださい。ただし、わずかに表面び変質する場合びあること 
は予めご承知ください。 

曰本国内用です 


’本機を使用でさるのは曰本国内だけです。外国では電源 



電圧が異な 0 ますので使えません。 

This recorder is desi 呂 ned for use in Japan only 
and cannot be used in any other countries . 

アンテナにごいて 

• 画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大を < 左 
ちされます。 

•本機を接続した場合、電波の謂い地域では、受信状態び悪 
くなることびあ D ます。この場合は購入店にご相談され 
るか、市販のアンテナブースターをご購入ください。アン 
テナブースターをご使用になる場合は、アンテナブース 
ターの説明書をご覧ください。 

• 設置場所や電波障害の影響びある場合には、改善されませ 
ん。 

•接続ケーブルやコネクターの接触不良びないよラに十分 
確認してください。 

音量について 

-市販の DVD ビデオディスクの中には、音量び音楽 CD な 
どの他のソフトよりもルさく感じられる場合びあります。 
これらのディスクの再生のためにテレビやアンプ側の音 
量を上げたとをには、巧生び終わったあとにおず音量を下 
げてください。 

たいせつな録画 • 録音 • 編集について 

• たいせつな録画-録音-編集の場合は、事前に試し録画- 
録音-編集を行ない、正しくでをることを確かめておいて 
<ださい。 

本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合によっ 
て、録画-録音-編集されなかった場合の内容の補償およ 
び付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に巧 
して、当社は一切の責任を負いません。 

• 本機の動作中に電源プラグを抜くと、記録内容びすべて消 
える場合びありますので、ごま意ください。 

• 悪天候による電波の受信状態や、放送チャンネルおよびま 
組によっては、映像び乱れた D 、 音び割れたり、飛んだり 
することびあ0ます。 

•放送番組によっては録画制限（録画禁止など）びあるち 
のびあります。この場合、予約をしてち録画び実行でをな 
い場合びあります。 

•たいせつな録画をされたディスクの定期的なバックアッ 
プをおすすめします。 

ディスクの経年変化によってはデジタル信号び読み出せ 
なくなったり、消えてしまったりする場合びあります。 
ただし、著作権保護のため1回だけ録画び可能なま組（コ 
ピーワンスプ □ グラム）などの録画はノ（ックアップをと 
ることはでをません。 

停電について 

•本機の録画中に停電びあった場合その内容はな巧されま 
せん。また、録画(外の操作をしているとさに停電びあっ 
た場合ち、な巧済みの内容び読み出せな<なることびあり 
ます。 

•停電復帰後に、時計表示び点滅している場合は、時刻を合 
わせて < ださい。 

本付:表巧窓に rWAITJ と表示されたとをには 

•「 WAIT 」 表示中は、本機内部で動作処理中ですので、電 
源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。 
「 WAIT 」 の表示び消えるまでは、操作をしないで、そのま 
まお待ちください。 


ディスクトレイについて^ 

-ディスクトレイの開閉は、本体または U モコンのボタン操 
作で行なってください。手で押して閉じたり、動いている 
ディスクトレイに触れたりすると、故障の原因となります。 
•本機で再生できないディスクやディスクしツ外のものを、 
ディスクトレイに入れないでください。また、ディスクト 
レイを上から押したり、ものを置いたりしないでください。 
故障の原因となります。 

-ディスクトレイに入れられるのは]枚だけです。2枚など、 
複数のディスクを入れると、故障の原因となります。 

-ディスクトレイの開閉時に異常びある場合は、な護機能に 
よって自動的に止まります。もラー度閉じる操作をして 
<ださい。 

•万ーディスクびトレイか5取り出せなくなった場合は、 
いったん本機の電源を切りまず。そのを本体の BHl また 
はフルリモコンの您を巧ずと、本機の電源び「入」になり、 
ディスクトレイび開くことげありまず。この操作を行なっ 
てちディスクび取り出せない場合は、本取扱説明書の-> 
色已ぺージに記載の r ま泛 DVD インフォメーシヨンセン 
夕一」までご相談ください。 

’本機で使用したとをに異常を示すメッセージび出るディ 
スクを、本機(外の機器で使用すると、ディスク内部の 
データを破損し、再生でをなくなることびありますのでご 
ま意ください。 

再をするとをの制約 

• 付属の取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを説明 
しています。市販の DVD ビデオディスクなどは、ディス 
ク制作者側の意図で再生状態びミ夫められていることびあ 
り ます。本機はディスク制作者び意図した内容に従って 
再生をするため、操作したとおりに動作しないことびあり 
ます。再生するディスクに付属の説明書ちご覧ください。 
•ボタン操作中にテレビ画面に「〇」び表示されることび 
あります。 

「&」び表示されたときは、本機ちしくはディスクびその 
操作を禁止しています。 

録画•録音するとをの制約 

•市販されているコピーび禁止された DVD ビデオディス 
ク、音楽用 CD の内容を、本機でコピーすることはできま 
せん。 

録画-録音び制限されていないちのは、個人使用の範囲内 
でだけ、コピーや編集びでをます。1回だけ録画び可能な 
映像（コピーワンス）や複数回コピー可能な映像（ダビ 
ング1 0) 1を、本機は内蔵 HDD に録画します。 

内蔵 HDD や USB HDD に録画したコピーワンスの映像 
は 、 CPRM ***2対応の DVD - RAM 、 DVD - R/RW ( HDVR / 
VR フォーマット）へのダビング（移動）び可能ですび、 
ダビング（コピー）はでをません。内蔵 HDD や USB 
HDD に録画したダビング10タイトルは、 CPRM *2% 
応の DVD - RAM 、 DVD - R/RW ( HDVR/VR フォーマッ 
卜）へのダビング（移動またはコピー）び可能ですび、回 
数制限びあ D ます。コピーワンス、ダビング10ともにダ 
ビングの際やその他の編集制限びあります。 

また、 DVD ディスクに記録されたダビング10タイトル 
は、 HDD へコピーを移動もでをません。 

》1ダビング10につしては、今日1ぺージをご覧ください。 

《2 USB HDD から DVD ディスクへ直接ダビングずることは 
できません。一度内蔵 HDD へダビングし、内蔵 H □□から 
DVD ディスクへダビングしてください。 

《3 CPRM や各ディスクについ口ま、吟操作編40、巳巳ぺ一 
ジをご覧ください。 


巧 


ごを意と参考資料 



ソフトウェアのを更について 

• 本機は品質について万全を期しておりますび、本体内部の 
ソフトウェアを変更して、品質や性能をさらに改善する場 
合びあります。その場合、ユーヴー登録をしていただいた 
お客様にはご案内をさせていただをますので、ユーヴー登 
録にご協力いただをますよ5、お願いいたします。 

また、本機の自動ダウンロード機能を「する」の状態に 
設定しておくと、放送電波（地上デジタル放送または BS 
デジタル放送を受信でをる環境と設定び必要です）の中 
に入れられたソフトウェアを受信することによって、自 
動的にソフトウェアを最新版に更新させることびでをま 
す。（お買い上げ時は、「する」の状態に設定されていま 
す。）ソフトウェアの更新や自動ダウン□-ドについては、 
吟已己ページをご覧ください。 

ソフトウェアの更新中は電源を切ったり電源プラグをコ 
ンセントから抜いたりしないでください。 

地上デジタル放送について 

■地上デジタル放送とは？ 

地上波の UHF 帯を使用したデジタル放送のことです。 
現在行なわれているアナ□グ方式の地上放送は、今後地 
上デジタル放送に変わっていをます。 

■地上デジタル放送の特長 

これまでの地上アナ□グ放送に比べて、(下のメ U ット 
び友0ます。 

①デジタル八イビジョン放送を中むとした高画質•を 
チャンネル放送 

③高音質放送 （ MPEG -2 AAC ち式） 

③ ゴーストの影響を受けにくいので、画像び鮮明 

④ データ放送や双ち向通信サービス 

(通常の番組に加えて、地 i 或に密着したニュースや天気 
予報などのデータ放送び予定されています。また、量 
話回線等を使った双方向通信ヴービスによって、オン 
ラインショッピングや視聴ち参加型のクイズま組など 
も予定されています。） 

(本機は電話回線を使用した双ち向通信サービスには 
対応していません。） 

⑥移動体受信.部分受信サービス 

(本機では部分受信サービスは受信でをません。） 

地上デジタル放送を受信ずるには、本機のほかに地上 
デジタル放送に対応した UHF アンテナび必要でず。 
(ほかに混合器や分波器び必要な場合ちあります。） 

アナ□グが送か6デジタルが送への移行について 

■地上デジタルテレビ放送は、関ま、中京、近畿の兰大広域 
圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道 
府県の県庁所在地は2006年モまでに放送び開始され 
づ^しゎ~ 

今後ち受信可能ェ U アは順な拡大されます。 

この放送のデジタル化に伴い、地上アナ□グテレビ放送 
と BS アナ□グテレビ放送は2011年7月24曰まで 
に終了することび、国のま令によって定められています。 

結露（露付を）について 

■結露はディスクや本機を傷めまず。よくお読みください 
例えば、よく;令えたビールをコップにつぐと、コップの 
表面に水ミ商びつをます。これを"結露（露付を）"とい 
います。この現象と同じように、本機の内部のピックアッ 
プレンズや部品、部品内部などに水ミ商び付<ことびあり 
ます。 



■"結露"はこんなとさおをまず 

•本機をきいところから、急に暖かいところに移動したとき 
-暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの;令風び直接 
あたるところに置いにとを 

•夏季に、を房のをいた部屋-車内などか5急に温度-湿度 
の高いところに移動したとを 
•湯気び立ちこめるなど、湿気のをし鄉屋に置いたとき 



■ 結露びおをそラなときは、本機をすぐにご使用にならな 
いで<ださい 

結露びおきた状態で本機をお使いにな D ますと、ディス 
クや部品を傷めることびあります。しばらくそのまま放 
置して、水ミ商び乾燥してから使用してください。 



ク II — ニングディスクについて 

■市販の CD / DVD レンズク U - ナーや CD / DVD レンズ 
ク U - ニン グディスクは、本機では使わないでください。 

本機の廃棄、または他の人に譲渡するとを 

-廃棄の際は、地方自治体のを例または規則に従ってくださ 
い。 

• 本機には、各種機能の設定時に入力したお客様の個人情報 
び記録されます。本機を廃棄-譲ミ度などする場合には、吟 
操作編「設定を出荷時に戻す」 （17 已ページ）や、申操 
作編 「 HDD 初期化」 （17 已ページ）を行ない、暗証番号 
や個人情報などち含めて、初期化することをおすすめしま 
す。本機に登録した USB HDD は 、 「USB HDD を登 
録/解除する」 （17 ページ）で登録を解除し、ちラー度 
登録し直すことで初期化することをおすすめします。なお、 
放送番組などを録画-なをしたままで譲ミ度すると、著作権 
を侵害するおそれびありますのでごま意ください。 

また、お客様または第兰者び本機の操作を誤ったとを、ま 
たは故障-修理のとをなどに本機にな巧されたデータな 
どび変化-消失するおそれびあります。これらの場合に 
ついて、当社は責任を負いません。 

本機では、停電や電源プラグび巧かれたりしたあと、再び 
電源を入れた際に、廃棄-譲ミ度時と判断して、設定を出荷 
時に戻すことをおすすめするメッセージびま示されるこ 
とびありますび、廃棄-譲ミ度時でない場合は設定を出荷時 
に戻す必要はありません。『ミ夫定』を押してメッセージを 
消してからご使用ください。 


蓄作権について _ 

-ディスクや内蔵 HDD 録画内容を無断で複製、放送、上映、 
有線放送、公開演奏、レンタル（有償、無償を問わず）す 
ることは、法律で禁止されています。 

•あなたが録画-録音したちのは、個人として楽しむなどの 
ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でをません。ま 
た、他の人に渡したり貸したりした場合にち著作権法上問 
題となることがあ0ます。 

• あなたが作成した作品や撮影した映像!;(外から複製した 
ものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に 
無断で使用でさません。 

本機は 、 A VC 規格特許ライセンスのもとで、個人的利用および非 
商業利用目的に限0、お客様び政下のいずれか、または両方の使用 
を行なラことび許諾されています 。 （i ) AVC 標準規格に従いビ 
デオをエンコードすること（し处下 「 AVC ビデオ」といラ）、 （ ii ) 
個人的、非商業的行為においてお客様によりエンコードされた、ま 
たは/および、 AVC ビデオを提供するためにライセンスを受けた 
ビデオ提供ちか5取得した、 AVC ビデオをデコードすること。他 
の使用についてはライセンスを許諾されていません。上記]^^外の情 
報については 、 MPEG LA の HP ( http :// mpegla . com ) より入 
手でさます。 


ドルビーラボラト I 」ーズか5の実施権に基づさ製造されていま 
す。 Dolby . ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラト U — 
ズの商標です。 

Manufactured under license under U . S . Patent #: 
己, 4 己 1 .白 42 & other U . S . and worldwide patents 
issued Si pendin 呂 . DTS and the Symbol are re 呂 istered 
trademarks and DTS Digital Out and the DTS logos are 
trademarks of DTS , Inc . Product includes software . 

© DTS , Inc . All Rights Reserved . 

HDML HDMI □ゴおよび High-Definition Multimedia Interface 
は、米国およびその他の国々における HDMI Licensing , LLC の商 
標または登録商標です。 

SHARC、SHARC □コ ’、 SHARC Melody は、アナ□グ-デバイセ 
ズの登録商標です。 


本製品には、暗号モジュール技術として、株式尝 
社 ACCESS の AVE ®- SSL を搭載しています。 

ACCESS 、 AVE は株式尝社 ACCESS の日本ま A ( S ( SF 巧 
たはその他の国における商標または登録商標です。 

Copyright ® 19白 7-200 目 ACCESS Co ., LTD . 

•本取扱説明書に記載されている名称、会社名、商品名など 
には、各社の登録商標和商標が含まれています。 

• 本機は 、 AACS (Advanced Access Content 
System ) と CPRM (Content Protection for 
Recordable Media ) 著作権イ呆護技術を採用しています。 
AACS とは、ディスクに含まれるコンテンツやタイトル 
(1 回だけ録画可能番組ち含む）を保護する技術のことで 
す。また CPRM とは、コピー制限のある番組に対する著 
作権保護技術です。本機のディスク情報では、 CPRM に 
対応したディスクを HDVR フォーマットすると AACS 
と表示され、 VR フォーマットした場合は CPRM と表示 
されます。 


ダビング10番組について 

ダビング10ま組（しツ下、ダビング 10) とは、デジタル放 
送でダビング元び HDD のとをに、ダビングび最大10回 
(コピー9回と移動1回）でさるま組のことです。 



•本機は 、 Rovi Corporation ならびに他の権利者びな有 
する米国特許およびその他の知的財産権でな護された著 
作権保護技術を採用しています。この著作権な護技術の 
使用は Rovi Corporation の認可び必要であり 、 Rovi 
Corporation の認可なしでは、一般家庭用または他のか 
ざられた視聴用だけに使用されるよラになっています。改 
造または分解は禁止されています。 


ごを意と参考資料 
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言語コード表 


記号 

言語名 

— 

言語なし 

CHI (ZH) 

中国語 

DUT (NL) 

オランダ語 

ENG (EN) 

英語 

FRE (FR) 

フランス語 

GER (DE) 

ドイッ語 

ITA (の 

イタリア語 

JPN (JA) 

曰本語 

K0R (K0) 

韓国語 

MAY (MS) 

マレ ー 語 

SPA (ES) 

スペイン語 

AA 

アファル語 

A 巨 

アブバジア語 

AF 

アフリカーンス語 

AM 

アム A ラ語 

AR 

アラビア語 

AS 

アッサム語 

AY 

アイ7ラ語 

AZ 

アゼル K イジヤン語 

巨 A 

バシキール語 

BE 

ベラルーシ語 

巨 G 

プルガ U ア語 

巨 H 

ビハ ー IJ— 語 

巨 1 

ビスラマ語 

BN 

ベンガル語、バンク‘ラ量 

BO 

チベット語 

巨 R 

ブルトン語 

CA 

カタ□ニア語 


記号 

言語名 

N0 

ノルウェー語 

0C 

プ□バンス語 

0M 

(アファンけ□モ語 

OR 

才1」ヤー語 

PA 

パンジャプ語 

PL 

ポーランド語 

PS 

パシユトー語 

PT 

ポルトガル語 

QU 

ケチユア語 

RM 

ラエテイニロマン語 

RN 

キルンデイ語 

RO 

ルーマニア語 

RU 

□シア語 

RW 

キニヤルワンダ語 

SA 

サンスク U ット語 

SD 

シンド語 

SG 

サンゴ語 

SH 

セルビアう□アチア語 

SI 

シン八ラ語 

SK 

ス□バキア語 

SL 

ス□ベニア語 

SM 

サモア語 

SN 

シヨナ語 

SO 

ソマ1」語 

SQ 

アルパニア語 

SR 

セルビア語 

SS 

シスワテイ語 

ST 

セストゥ語 


記号 

言語ち 

C0 

コルシカ語 

CS 

チェコ語 

CY 

ウェールズ語 

DA 

デンマーク語 

D 之 

プータン語 

EL 

ギ1」シャ語 

E0 

エスペラント語 

ET 

エストニア語 

EU 

K スク語 

FA 

ペルシャ語 

FI 

フィンランド語 

FJ 

フィジー語 

F0 

フェ □ —語 

FY 

フ1」ジア語 

GA 

アイルランド語 

GD 

ス]ットランドヴ-ル語 

GL 

ガルシア語 

GN 

グアラニ語 

GU 

グジャラート語 

HA 

八ウサ語 

HI 

ヒンディー語 

HR 

ク□アチア語 

HU 

パンガ U- 語 

HY 

アル^ニア語 

lA 

国隙語 

IE 

国隙語 

IK 

エスキモー語 

IN/ID 

インドネシア語 


記号 

言語ち 

に 

アイスランド語 

IW/HE 

ヘプライ語 

JI/YI 

イディッシュ語 

JW/JV 

ジャワ語 

KA 

グルジア語 

KK 

カヴフ語 

KL 

グリーンランド語 

KM 

カンボジア語 

KN 

カンナダ語 

KS 

カシ S —ル語 

KU 

クルド語 

KY 

キルギス語 

LA 

ラテン語 

LN 

IJ ンガラ語 

L0 

フオス語 

LT 

リトァニァ語 

LV 

ラトビア黃1レット語 

MG 

マダガスカル語 

Ml 

マオ IJ 語 

MK 

マヶドニァ語 

ML 

マラヤーラム語 

MN 

モン3ル語 

MO 

モルダビア語 

MR 

マラータ語 

MT 

マルタ語 

MY 

S ャンマー■語 

NA 

ナウル語 

NE 

ネバール語 


記号 

言語る 

SU 

スンダ語 

SV 

スウェーデン語 

SW 

スワヒ U 語 

TA 

夕 S —ル語 

TE 

テルグ語 

TG 

タジク語 

TH 

タイ語 

TI 

ティグ1」ニヤ語 

TK 

トゥルクメン語 

TL 

タガ□グ語 

TN 

セツワナ語 

TO 

トンガ語 

TR 

トルコ語 

TS 

ツオンガ語 

TT 

タタール語 

TW 

トゥィ語 

UK 

ウクライナ語 

UR 

ゥルドゥー語 

UZ 

ウズべク語 

VI 

ベトナム語 

VO 

ボラピュク語 

wo 

ウオ□フ語 

XH 

コーサ語 

YO 

3ルバ語 

之 U 

ズール語 


[ jt 機でほねれるソフトウエアのライセンス情報 

本内容はライセンス情報のため、操作には関係ありません。 


本機に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構 
成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東ちまたは第兰ちの善作権び 
存在します。 

本機は、第兰ちび規定したエンドユーヴーライセンスアグリーメントあるいは善作権通 
知（じ(下、 rEULAJ といいます）に基づきフ U— ソフトウェアとして配布されるソフトウェ 
アコンボーネントを使用しております。 

「EULA」 の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当 
該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするようホめているものびあります。当 
該 「EULA」 の対象となるソフトウェアコンポーネントのお問い合わせに関しては、け下の 
ホームページをご覧いただくよラお願いいたします。 

ホームページアドレス 

http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/ 

また、本機のソフトウェアコンポーネントには、ま芝自身び開発または作成したソフトウェ 
アも含まれており、これらソフトウェアおよびそれに付帯したドキュメント類には、まち 
の所有権び存在し、菁作権法、国際条約条項および他の準拠法によって保護されています。 
「EULA」 の適用を受けない東芝自身び開発または作成したソフトウエアコンポーネンツは、 
ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。 


ご購入いただいた本機は、製品として、弊社所定の保証をいたします。 

ただし、 「EULA」 に基づいて配布されるソフトウェアコンポーネントには、善作権ち 
または弊社を含む第兰ちの保証びないことを前提に、お客様びご自身でご利用になられ 
ることび認められるをのびあります。この場合、当該ソフトウェアコンポーネントは無 
償でお客様に使巧許諾されますので、適用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポー 
ネントの保証は一切ありません。著作権やその他の第王ちの権利等については、一切の 
保記びなく、" as is" (現げ）の状態で、かつ、明示か黙示であるかを問わず一切の保証 
を付けないで、当該ソフトウェアコンポーネントび提供されます。ここでいラ保証とは、 
市場性や特定目的適合性についての黙示の保証ち含まれますび、それに限定されるちの 
ではありません。当該ソフトウェアコンポーネントの品質や性能に関するすべてのリス 
クはお客様び負うをのとします。また、当該ソフトウェアコンポーネントに欠陥びある 
とわかった場合、それに伴ラー切の派生費用や修理•訂正に要する費用は、東芝は一切 
の責任を負いません。適用法令の定め、または書面による合意びある場合を除を、著作 
権をや上記許語を受けて当該ソフトウてアコンポーネントの変更-再配布を為し得るち 
は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用したこと、または使用でをないことに起因 
する一切の損害についてなん6の責任ち負いません。著作権ちや第兰ちび、そのよラな 
損害の発生する可能性について知6されていた場合でを同様です。なお、ここでいラ損 
害には、通常損害、特別損害、偶発損害、間接損害び含まれます（データの消失、または 
その正確さの喪失、お客様や第兰ちび被った損失、他のソフトウ王アとのインタフェー 
スの不適合化等を含まれますび、これに限定されるちのではありません)。当該ソフト 
ウェアコンポーネンツの使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各 
「EULA」 をお読み < ださい。 


本機に組み込まれた 「 EULA 」 の巧象となるソフトウェアコンポーネントは、 LU 下のとおりでず。これ日ソフ 
トウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、巧応ずる 「 EULA 」 をよく読んでから、ご利 
巧くださるよラお願いいたしまず。なお、各 「 EULA 」 は東芝 LU 外の第=ちによる規定であるため、原文を記 
載します。 

本機で使われるフ U - ソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーヴ ー ライセンスアグ U - メント原文 


対応ソフトウエアモジュール 


malloc 

Exhibit D 

libupnp 

Exhibit E 

pMON 

その他 


対応ソフトウエアモジュール 


Linux Kernel 

Exhibit A 

busybox 


iptables 


glibc 

Exhibit B 

gcc 


ppxp 

Exhibit C 



































本煤で使ねれるフリ-ソフトウ巧]ンポ-ネントに関する1ンに-ザ-ライセンス7グリ-メント原文(英文) 


ExhibitA 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 

Copyright © 1989,1991 Free Software Foundation,Inc. 

59Temple 円 ace, Suite 330, Boston, MAO 2111 -1307 USA 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed. 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General 
Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software - to make sure the software is free for 
all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program 
whose authors commit to using it. 恒 ome other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public 
License instead.) You can apply it to your programs, too. 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make 
sure that you have Vie freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive 
source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs： and that you 
know you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restri な ons that forbid anyone to d 饥 y you these rights or to ask you to surrender the 
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. 

For example, if you distibute copies of such a program, whether gratis or for a fee. you must give the recipients all the rights 
that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so 
they know their rights. 

We protect your rights with two steps:(1)copyright the software, 飢 d (2) offer you this license vk^iich gives you legal 
permission to copy, distribute and/or modify the software. 

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for 
this free software. If the software is modified by someone else and passed on. we want its recipients to know that what they have 
is not 化 e original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reput が ons. 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free 
program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prev が it this, we have made it clear 
that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR 
COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

0. This License applies to any program or o 化が work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may 
be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and 
a "work based on the Program" means either the Program or any derivative wo か under copyright law: that is to say, a work 
containing the Program or a porton of it. either verbatim or with modifications and/ び translated into another language. (Hereinafter, 
translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". 

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this Ucense：they are outside its scope. The act 
of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based 
on the Program (independent of having been made by running the Rogram). Whether that is true depends on what the Program 



I.You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that 
you conspicuously and が propriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disc 抽 mer of warranty; keep 
intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a 
copy of this License along with the Program. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in 
exchange for a fee. 

2 .You may modify your copy or copies of the Rogram or any portion of it. thus forming a work based on the Program, and 
copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these 
conditions: 

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating 化 at you changed the files and the date of any change. 

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or 
any part 化 ere of, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. 

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such 
interactive use in the most ordinary way. to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a 
notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under 
these conditions, and telling the user howto view a copy of this License. 

(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announc 饥 lent, your work based 
on the Program is not required to print an announcement.) 

These requirements apply to the modified work as a whole, (f identifiable sections of that work are not derived from the 
Program.and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, 
do not apply to those sections when you distribute them as s が arate works. But when you 幼 stribute the same sectons as part 
of a which is a work based on the Program, the distribution of the \*4iole must be on the terms of this License, whose 
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written mtirely by you; rather, the intent is 
to exe 忙 ise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the 
Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other wo か under the scope of this Ucense. 

S.You may copy and distribute the Program (or a work based on it. under Section 2) in object code or executable form under 
the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: 

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms 
of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interch 飢 ge; or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any thirdparty, for a charge no more than your cost of 
physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be 幼 stributed 
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange：or. 

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is 
allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an 
offer, in accord with Subsection b above.) 

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, 
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus 
the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code 
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components 
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless 

that component itself accompanies the executable. 

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering 
equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third 
parties are not compelled to copy the source along with the object code. 

4. Y0U may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt 
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this Ucense. 
However, parties who have received copies, or rights, from you under this Ucense will not have their licenses terminated so long as such 
parties remain in full compliance. 

5. You are not required to accept this Ucense, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to 
modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this Ucense. 
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Rogram), you indicate your acceptance of this 
Ucense to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or wot1<s based on it. 

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license 
from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose 
any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance 
by third parties to this Ucense. 

7.If as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent 
issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this 
Ucense, they do not excuse you from the con 伽 ons of this Ucense. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your 
obligations under this Ucense and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at 
all. 

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies 
directly or indirectly through you, then the only way you could satsfy both it and this Ucense would be to refrain entirely from 
distribution of the Program. け any portion of this section is held invalid or unenfo 忙 eable under any particular circumstance, the 
balance of the section is int の ded to が ply and the section as a whole is intended to apply in other ci 忙 umstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity 
of any such c 凶 ms; this section has the serfs purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which 
is implanented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software 
distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or 
she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this Ucense. 

8.If the 幼 stribu^on and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, 
the original copyright holder who places the Program under this Ucense may add an explicit geographical distribution limitation 
excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this 
Ucense incorporates the limitation as if writt 饥 in the body of this Ucense. 

9.The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public Ucense from time to リ me. 
Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies 
to it and 'any later version", you have the opton of following the terms and conditions either of that version or of 飢 y later version 
published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose 
any version ever published by the Free Software Foundation. 


10.1 f you wish to incorporate parts of the Program into 0 化 erfree programs whose distribution conditions are different, write to 
the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software 
Foundation： we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of 
all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of so 行 ware g が lerally. 

NO WARRANTY 

11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FR 托 OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE 
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYR に KT HOLDERS 
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS !S" WrTHOLTT WARRANHY OF ANY KIND. EITHER EXPRESSED 
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILFTY AND 円 TMESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. THE EhfTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WFTH YOU. 
SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION. 

12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT 
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, 

BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERA し SPECIAL, INCIDE 陽 L OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA 
OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE 
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS). EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADV 吃 ED 
OF THE POSSI 团 LITY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDmONS 

How to Apply Ttiese Terms to Your New Programs 

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is 
to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms. 

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source fite to most 
effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright' line and a pointer to where the full 
notice is found. 

<One line to give the program's name and a brief idea of what it does ク 

Copyright © 19yy <name of author> 

This program is free software： you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as 
publi ホ ed by the Free Software Foundation; either version 2 of the Uemse, or (at your option) any later version. 

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY： without even the implied 
warranty of MERCHANTABILITY or FFTMESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU G 饥 eral Public Ucense for more 
details. 

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program： if not, write to the Free Software 
Foundation.Inc.. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA 

Also add inform が on on how to contact you by electronic and paper mail. 

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode: 

Gnomov 间 on version 69, Copyright © 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY： for 
details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for 
details. 

The hypothetical commands —show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of 
course, the commands you use may be called something other than —show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or 
menu items- whatever suits your program. 

You should also get your employer が you wo か as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the 
program; if necessary. Here is a sample; alter the names: 

Yoyodyne. Inc., hereby disc 凶 ms all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written 
by James Hacker. 

(signature of Ty Coon>,l April 1989 Ty Coon. President of Vice 

This General Public Ucense does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a 
subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you 
want to do, use the GNU Ubrary General Public License instead of this License. 

Exhibits 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999 

Copyright © 1991,1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple 円 ace, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 
USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is 
not allowed. 

[This is the first released version of the Lesser GP し It also counts as the successor of the GNU Library Public 
License, version 2, hence the version number 2.1.] 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General 
Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software - to make sure the so 行 ware is free for 
all its users. 

This license, the Lesser General Public Ucense, applies to some specially designated software packages - typically libraries 
-of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too. but we suggest you first think 
carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, 
based on the explanations below. 

When we speak of free software, we are referring to freedom of use. not price. Our General Public Licenses are 日 esigned to 
make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive 
source code or can gel it if you want it; that you can change the software and use pieces o1 it in new free programs; and that you are 
informed that you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender 
these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or fora fee, you must give the recipients all the rights that we 
gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must 
provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and 
recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with a two-step method:(1)we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you 
legal permission to copy, distribute 飢か or modify the library. 

To protect each distributor, we want to make it vey clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is 
modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that 化 e 
original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others. 

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company 
cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Th が efore, we insist 
that any patent license obtained for a v 齡 ion of the library must be consistent with the full freedon of use specified in this license. 

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. Tliis license, the GNU 
Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public 
Ucense. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs. 

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally 
speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public Ucense therefore permits such linking 
only if the entire combination fits its criteia of freedom. The Lesser General Public Ucense permits more lax criteria for linking 
other code with Vie library. 

We call this license the "Lesser" General Public Ucense because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary 
General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. 
Ttiese disadvantages are the reason we use the ordinary General Public Ucense for many libraries. However, the Lesser license 
provides advantages in certain special circumstances. 

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that 
it becomes a de-facto standard. Toachieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is 
that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library 
to free software only, so we use the Lessw General Public License. 

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large 
body of free software. For example, permission to use the GNU C Ubrary in non-free programs enables many more people to use 
the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Unux operating system. 

Although the Lesser General Public Ucense is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program 
that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference 
between a "work based on the library' and a "work that uses the library". Ttie former contains code derived from the library, 
whereas the latter must be combined with the library in order to run. 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS 
FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

O.This License Agreement applies to any software library or other program wh に h contains a notice placed by the copyright 
holder or other authorized party saying it maybe 幼 stributed under the terms of this Lesser General Public License (also called 
■this Ucense"). Each licensee Is addressed as 'you". 

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with が plic が on 
programs (which use some of those functions and data) to form executables. 

The "Librafy", below, refers to any such software library or wo か which has been distributed under these terms. A "work based 
on the Ubrary" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library 
ora portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, 
translation is included without limitation in the term "modification'.) 

"Source code" for a work means the preferred form of the work for m か ing modifications to it. Fora library, complete source 
code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to 
control compilation and installation of the library. 
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Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License： thev are outside its scope. Ttie act 
of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute 
a work based on the Library (independent of the use of the Ubrary in a tool for writing it). V\friether that is true depends on what 
the Library does and what the program that uses the Ubrary does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, 
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright no リ ce and disclaimer of 
warranty; ke が intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty： and distribute a copy of this 
License along with the Library. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in 
exchange for a fee. 

2. Y0U may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy 
and 幼 stribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: 

a: The modified work must itself be a software library. 

b) You must cause Vie files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. 

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License. 

dj If a facility in the modified Library refers to a fun が on or a table of data to be supplied by an application program that uses 
the facility, other than as an argument passed when Vie facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, 
in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its 
purpose remains meaningful. 

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of 
the application. 

Ttierefore, Subsection 2d requires that any applicationsupplied function or table used by this function must be optional: if the 
application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) 

Itiese requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that wo わ are not derived from the Ubrary, 
and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, end its terms, do not apply 
to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute Vie same sections as part of a whole 
which is a work based on the Ubrary. the distributor! of the vktiole must be on the terms of this License, whose permissions for 
other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 

Ttius, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is 
to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library. 

In addition, mere aggregation of another wo か not based on the Library with the Ubrary (or w 化 a work based on the Library) 
on a volume of a storage or distribution medium does not bring the 0 化が work under the scope of this License. 

3. Y0U may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the 
Ubrary. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public 
License, version 2, instead of to this License. (If a newer v が ion than version 2 of the ordinary GNU General Public License has 
appeared, then you can specify that version instead if you wsh.) Do not make any other change in these notices. 

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to 
all subsequent copies and derivative works made from that copy. 

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library. 

4. Y0U may copy and distribute the Ubrary (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form 
undw the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable 
source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software 
interchange. 

If 幼 stribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to 
copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute Vie source code, even though third parties are 
not compelled to copy the source along with the object code. 

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Ubrary by being 
compiled or linked with it. is called a "work that uses the Ubrary". Such a work, in isolation, is not a derivative wo か of the Ubrary, 
and therefore falls outside the scope of this License. 

However, linking a 'work that uses the Library' with the Ubrary creates an executable that is a derivative of the Ubrary (because 
け contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. 
Section 6 states terms for distribution of such executables. 

Wien a 'work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work 
may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work 
can be linked without the Ubrary, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precis 白 y defined by law. 

K such an object file uses only num が cal parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline 
functions (ten lines or less In length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative 
work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.) 

Otherwise, if the work is a derivative of the Ubrary, you may 幼 stri&ute the object code for the work under the terms of Section 6. 
Any executables containing that work also fall under Section 6. whether or not they are linked directly with the Library itself. 

6. As an exertion to the Sections above, you may also combine or link a 'work that uses the Library" with the Ubrary to 
produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your chdee, provided that the terms 
permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications. 

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Ubrary and its use are 
cove«d by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you 
must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. 
Also, you must do one of these things: 

a: Accompany the work with the complete corre^X)nding machine-readable source code for the Library including whatever 
changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and. if the work is an executable 
linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, 
so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Ubrary. (It is 
understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the 
application to use the modified definitions.) 

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Ubrary. A suitable mechanism is one that (1)uses at run time a 
copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and 
(2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one. as long as the modified version is interface- 
compatible with the version that the work was made with. 

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in 
Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution. 

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the 
above specified materials from the same place. 

ej Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy. 

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for 
reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything 化 at 
is normally 幼 stributed (in either source or binary form) with the m 句び components (compiler, kernel, and so on) of the operating 
system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. 

け may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally 
accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an 
executable that you distribute. 

7. Y0U may place library facilities that area work based on the Library side-by-side in a single library together with other library 
facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work 
based on the Ubrary and of the other library facilities Is otherwise permitted, and provided that you do these two things: 

a: Accompany the combined library with a copy of the same wo か based on the Library, uncombined with any other library 
facilities. Ttiis must be distributed under the terms of the Sections above. 

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Ubrary, and か取向 ning 
where to find the accompanying uncombined form of the same work. 

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any 
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Ubrary is void, and will automatically terminate your rights under 
this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so 
long as such parties remain in full compliance. 

9. Y0U are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to 
modify or distribute the Library or its derivative works. 而 ese actions are prohibited by law if you do not accept this License. 
Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License 
to do so. and all its terns and conditions for copying, distributing or modifying the Ubrary or wot1<s based on it. 

10. Each time you redistribute the Ubrary (or any wo わ based on the Library", the recipient automatically receives a license from 
the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose 
any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enfo 忙 ing compliance 
by third parties with this License. 

11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or tor any other reason (not limited to patent issues), 
con 口け ions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do 
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this 
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent 
license would not permit royalty-free redislri 日 uton of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then 
the only way you could satisfy both it and this License would be I0 refrain entirely from distribution of the Ubrary. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is 
intended to apply, and the section as a whole is intmded to が ply in other ci 忙 umstances. 

It is not the purpose of this section to in 口 uce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any 
such claim 宙 this section has the sole purpose of protecting the integrity of the tree software distribution system which is implemented by 
public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software disiributed through that system 
in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software 
through any other system and a licensee cannot impose that choice. 

Ttiis section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. 

12.If the distribution and/or use of the Ubrary is restricted in certain countries eiWier by patents or by copyrighted interfaces, 
the original copyright holder who places the Ubrary under this License may add an explicit geographical 幼 stribution limitation 
excluding those countries, so that distribution is permitted only in び among countries not thus excluded. In such case, this 
License incorporates the limitation as if written in 化 e body of this License. 

1 S.Ttie Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of Vie Lesser General Public License from time 
to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or 
concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Ubrary specifies a version number of this License which 
applies to it and "any later version', you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later 
version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license v が ion number, you may choose any 
version ever published by the Free Software Foundation. 

14.If you wish to incorporate parts of the Ubrary into other free programs whose distribution conditions are incompatible with 
these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the 
Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of presetving 


the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY 

15. BECAUSE THE UBRARY 位 LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE 
EXTENT PERMFITED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERW 吃 E STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE UBRARY "AS IS" WFTHOUT WARRANTY OF ANY KIND. EITHER EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FFTNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE R 吃 K AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WFTH YOU. 
SHOULD THE UBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION. 

16. IN NO EVEMT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRmNG WILL ANY COPYRIGHT 
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE UBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE 
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERA し SPECIAL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
ARISING OUT OF THE USE OR INABILFTYTO USE THE LIBRARY (INCLUDING BLTT NOT LIMFTED TO LOSS OF DATA OR DATA 
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE UBRARY 

TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), E\CN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILFTY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

Howto Apply These Terms to Your New Libraries 

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free 
software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or. alternatively, 
under 化 e terms of the ordinary General Public License). 

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to 
most effectively convey the exclusion of warranty： and each file should have at least the 'copyright" line and a pointer to where 
the full notice is found. 

cone line to give the library's name and a brief idea of what it does.> 

Copyright © <year> <name of author> 

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License 
as published by the Free Software Foundation; either version 2 of 化 e License, or (at your option) any later version. 

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY or 円™ ESS FOR A PART に U1J\R PURPOSE. See the GNU Lessa- General Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free 
Software Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA 
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 

You should also get your employer (if you work as a programmer! or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer' for the 
library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library Frob' (a 
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker. 

<signature of Ty Coon>,1 April 1990 
Ty Coon.President of Mce 
That's all there is to it! 

Exh i b itC 

♦利巧と配布 

Copyright 似 1997, 1998,1999 The PPxP Development Team, All rights 

「QCJQPYSd 

政下のを件び満たされる限り、変更の有無に関係なくソースおよびバイナリ形式での再 
配布と利用を許可します： 

ソースコードの再配布には上記の营作権表示、これらの条項と後述の免責条項びそのま 
ま含まれていなければなりません。バイナ U 形式の再配布には上記の菁作権表示、これ 
6の条項と後述の免責条項び配布に含まれている文章、ちしくはその他の資料にそのま 
ま含まれていなければな0ません。 

このソフトウェアの機能や利用ち法について記述されている全ての宣伝資料にはしソ下の 
文章を記載して下さい： 

この製品には PPxP 開発チームによって開発されたソフトウェアび含まれています。 
事前ま語なしにこのソフトウェアから派生した製品の推奨や宣伝のためにこのチームや 
賛同ち達の名前を利用することはでをません。 

♦ち責 

PPxP 開発チームび提供しているのはソフトウェアそのちののみであり、保証や責任などを提供し 
ているわけではあ D ません。このソフトウェアを導入したり、利用したりすることにより、あるい 
は何ちしないことによつて生じたいかなる問題についてちこのチーム、そのメンバー、テスター、 
および本ソフトウェア内に名前び記載されているちび責任を負ラことはありません。 

ExhibitD 


Tliis is a version (aka dimalloc) of malloc/free/realloc written by Doua Lea and released to the public domain. 

Use. modify, and redistribute this code without permission or acknowledgement in any way you wish. Send questions, 
comments, complaints. 

performance data, etc to dl@cs.oswego.6du 

VERSION 2.7.2 Sat Aug 17 09:07:30 2002 Doug Lea (dl at gee) 

Note: Ttiere may be an updated version of this malioc obtainable at 
ftp://gee.cs.oswego.edU/pub/misc/malloc.c 
Check before installing! 

ExhibitE 


under an open source software distribution license in 2000. 

Cop が ght (句 2000-2003 Intel Corporation All 咱 hts resBved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following 
condWons are met: 

Redistributions of source code must retain the above copyrioht notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in 
the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

Neither name of Int 白 Corporator! nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from 
this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPY 网 GHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS —AS 吃’’ ANY EXPRESS 

OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHA 陽 BIUTY AND 
FFTNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCUMMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT. INCIDEWA し SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMEW OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
IWERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN COI'fTRACT, STRICT LIABILFTY, OR 
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERW 吃日 A 网 SING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

-意匠-仕様-ソフトウエアは製品改良のため予告な<変更するこ 

とびあります。 

※この製品には PPxP 開発チームによって開発されたソフトウエ 
アび含まれています。 

※この製品に含まれているソフトウエアをリバース-エンジニア 
リング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方 
法で解析、および変更することは禁止されています。ただし、 
LGPL び適用されるソフトウエアについては、お客様ご自身の 
個人的使用のための改変にかかるデバッグのためである場合は、 
この限0ではありません。 


• 保証書は、必ず「お買い上げ-当社は、八イビジョンレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年 
曰-販売店名」などの記入 保有していまず。 

をお確かめのラえ、販売店か •補修用性能部品とは、その商品の機能を維持ずるために必要な部品でず。 

ら受け取っていたださ内容を-修理のために取りはずした部品は、弊社で引さ取らせていたださまず。 

よくお読みのあと、たいせつ •修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用ずることびありまず。 

に保管してください。 

保証期間 

お買い上げ曰か b ] 年間でず。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でち 
「有料修理」とさせていたださまず。詳しくは保証書をご覧ください。 


異常のあるとさは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。 



商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。 商品を修理ずれば使用できる場合には、ご蒂望によつ 

保証書の規定に従って販売店び修理させていただきまず。 て有料で修理させていただきまず。 



お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。 

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたしまず。 

■修理-お取扱い-お手入れについてのご柏談な 5 びにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。 
お居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご柏談びでをない場合 

まち DVD インフオメーシヨンセンター 

携帯電話か S のご利用は 

獲0120 -96-3755 論 〇已 70-00-37 已已（通言ち料：有料） 

受付時間： 3巨已曰日:00 〜 20:00 PHS や IP 電話などか S のご利用は 

03-色830 -18 已已（通 I 舌料：有料） 

-「東芝 DVD インフオ;>(ーシヨンセンター」は株式会社東芝デジタルプ□ダクツ&サービス社が運営しております。 

-お客様からご提供いただいた個人情漸ま、修理やご相談への回答などの情報提側こ利用いたします。 

-利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ舍社や協力妄社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。 

■新商品などの商品選びや、お買い上げ後の基本的な取扱方法および編集やネットワークなどの高度な 
取扱方法などのご相談については裏表紙をご覧ください。 

B-C AS 力ードの番号記入欄 

•下欄に B-CAS カードの ID 番号をご記入 < ださい。お問い合わせの際に役立ちまず。 


便利メモ 
お買い上げ店ち 


品 る 

八イビジョン レコーダー 

お 名 

RD-Z300 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご 住 所 

付近の目印などち合わせてお知らせ 
<ださい 

お 名前 


電話番号 



ご連絡していただをたい内容 


商品の保証と7フタ-ヴ-ビス 


ごを意と参考資料 














商品のお巧い合わせに関して 


〇基本的な取扱方法や故障と思われる場合のご確認 


ま芝 DVD サポートページをご覧<ださい 

http :// www . toshiba . co . jp / regza / bd _ dvd / 


@商品選びのご相談や、お買いあげ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談 


-新製品などの商品選びのご相談 
-各種ケーブルの接続などのご相談 
- U モコン設定/時刻合わせ等の基本的な設定 
• 内蔵チューナーのチャンネル設定 
ミ主）ネットワーク接続設定を除をます。 


電子ま組表の設定 

録画/再生/削除などの基本操作 

表示窓に 「ER XXXX 」 などび表示されたとき 


上記についてのお問い合わせは 

『まち DVD イン フオメーシヨ ンセンター』 

0120 -96-3755 

(フ U —ダイヤルは携帯電話- PHS など 
一部の電話ではご利用になれません） 

受付時間： 36已曰9:00〜20:00 


/携帯電話からの I 
、ご利用は J 

^PHSゃIP電話'| 
、からのご利用は j 


FAX 


ナビダイヤル 
(通話料：有料) 


(通話料：有料) 


( 有料） 


0570 -00-3755 
03-6830-1855 
03-3258-0470 


@本機に関する編集やネットワークなどの高度な取扱方法 


ネットワークに関してのご相談 

録画/編集などの高度な操作について 

その他の RD / AK シ U - ズの機能に関してのご相談 


上記についてのお問い合わせは 

『 RD シリーズヴポートダイヤル』 

0570 -00-0233 


ナビダイヤル 
地話料：有料) 


(PHS . -部の IP 電話などでは、 

ご利用になれない場合びあ D ます） 


受付時間： 36已曰9:00 -18:00 (12:30- 13:30は休止） 

> r ま芝 DVD インフォメーションセンター」 「 RD シ U - ズヴポートダイヤル」は株式会社まちデジタルプ□ダクツ&サービス 
社び運営してお D ます。 

>お客様の個人情報は、「まち個人情報な護ち針」に従い適切なな護を実施しています。 

ぶ客様からご提供し化だいた個人情働ま、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 

>ま芝グループ会社または協力会社び対応させていただ<ことび適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することびあ 
ります。 


U 愛情点検画 

★長年ご使用の A イビジョンレコーダーの点検を！ 




口 

このよラな 
症状は 

ありませんか 

♦ 再生してわ音や映像び出ない 
♦ 煙び出た0、異常なにおいや 
音びする 

♦ 水や異物びはいった 

♦ ディスクが傷ついたり、取り出し 
びでさなし'! 

• 電源コード、プラグび異常に熱 
くなる 

♦ その他の異常や故障びある 

► 

お願い 

故障や事故防止のため、電源プ 
ラグをコンセントから抜を、必 
ず販売店にご連絡ください。点 
検•修理に要する費用などは販 
売店にご相談 < ださい。 










©2010 Toshiba Corporation 

無断複製および転載を禁ず 


株式会社 まま 

デジタルプ□ダクツ& サービス 社 
干1日己一8001東京都港区芝浦1 -1-1 


* 所在地は変更になることびありますのでご了承ください。 


©GX1D000071 71 





















